مراجعة الوحدة الأولی : الكتلة والوزن 
س ۰۱ عرف الكتلة . س ۲: بم تقاس الكتلة ؟ 
: ما العلاقة بين الكتلة والحركة ؟ عرفت الوزن 
بم يقاس الوزن ؟ س٦:‏ ما العوامل التى يتوقف عليها الوزن ؟ 

: جسم كتلته على سطح الأرض ٩‏ كجم .احسب: 

أ) كتلته على سطح القمر . ب) وزنه على سطح الأرض . ج) وزنه على سطح القمر. 
۳ مراجعة الوحدة الثانية : الطاقةالحرارية اا 
س ۱: اذكر استخدامات الحرارة فى مجال الصناعة ؟ 

س ۲: عرف : الحرارة - درجة الحرارة . 

س ۳: اذكر المواد جيدة التوصيل للحرارة . 

س٤:‏ اذكر المواد رديئة التوصيل للحرارة . 

س ۵: حدد استخدامات المواد الموصلة للحرارة . 
س٦:‏ حدد استخدامات المواد رديئة التوصيل للحرارة . 

: ما فكرة عمل الترمومتر؟ 

: ما أنواع الترمومترات ؟ 
س۹: لماذا يفضل الزئبق فى صناعة الترمومترات ؟ 
س١٠:‏ من الذى صمم التدريج السيليزى عام ۲ ۱۷ م؟ 

س ۱۱: أكمل ما يلى : 
۱- تقاس 
۲- تقاس الكتلة باستخدام بینما یقاس الوزن باستخدام 
۳- الكتلة مقدار ثابت لا یتغیر بتغیر سسسسنے ےر بينما الوزن يؤثر دانما في اتجاه 
-٤‏ وزن الجسم هو 
۵ الجهاز المناسب لقیاس أسورة الذهب هو 
-٦‏ وزن الجسم بالنیوتن = 
فى قياس كتل الحدید والأسمنت 
A‏ عند حدوث التوازن فی المیزان ذو الکفتین تکون کتلة الجسم مساوية 
۹- وزن أى جسم علي سطح القمر = 
-٠‏ وزن شخص علي سطح الأرض يكون 
١‏ وزن الجسم على سطح الأرض يزداد بزيادة 
؟ -١‏ كلما زادت كتلة الكوكب الموجود عليه الجسم زادت 
۳- قوة جذب الأرض للجسم تسمى 
4 - كلما زادت كتلة الجسم فإنه يحتاج إلى قوة 
التوصيل للحرارة 
يوصل الحرارة أسر ع من الألمونيوم 
۷۔ الفكرة الأساسية لعمل الترمومتر هی تغير 
۸- من المواد جيدة التوصيل الحرارى 
848 من استخدامات المواد رديئة التوصيل الحراری 
٠‏ تدريج الترمومتر الطبي يبدأ من درجة حرارة 
۱- يوجد اختناق في الترمومتر 

Sa ta E. 
یستخدم الترمومتر المنوی فى ا ےر بينما یستخدم الترمومتر الطبی فى‎ -۳ 
درجة الحرارة عبارة عن یساعدنا في التعبیر عن مدی‎ - 4 
تنتقل الحرارة من الجسم فى درجة الحرارة إلي الجسم‎ - ۵ 
المواد جيدة التوصيل للحرارة هی ...سس سے بينما المواد رديئة التوصیل للحرارة هی‎ 75 
الحرارة صورة من صور‎ -۷ 
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7 في البلاد الباردة تصنع النوافذ الزجاجية من سا ےر بينهما مسافة بها 
48 المعادن المختلفة في درجة توصيلها للحرارة . 
٠‏ النحاس یوصل الحرارة آسرع من 
-١‏ تترك سر بين كل قضیبین من قضبان السکك الحديدية . 
۲- السوائل سا سے بالحرارة و جالبرودة 
٣۔‏ تصنع أوانى الطهي والغلايات من 
4 ۳ يصنع مقبض المكواة من 
Déi‏ سے ےر جهاز يستخدم في قياس درجة الحرارة . 
5" أفضل الترمومترات لقیاس درجة حرارة الأطفال هو 
۷۔ درجة حرارة جسم الانسان السلیم = 
یستخ فى قياس درجة حرارة الانسان بینما یستخدم 
41" في الترمومتر المنوی أقل درجة حرارة وأعلى درجة حرارة 
۰ - تستخدم الحرارة فی صناعة وتحضیر 
س ۱۲: ضع علامة (/) أمام العبارة الصحيحة وعلامة ( × ) أمام الخاطنة : 
۱- عبوة دقیق مکتوب علیها ( الوزن الصافیه کجم ) 
۲ تتوقف الكتلة علي كمية المادة 
۳ الکجم = ۱۰۰۰جم ویکافی كتلة لتر من الماء النقی 
4 - تقاس الكتلة بالکیلو جرام أو الجرام 
٥‏ الطن إحدي وحدات قياس الوزن = ۱۰۰۰ نیوتن 
3 الكتلة والحجم شینان مختلفان 
۷- كتلة الجسم ثابتة لا تتغیر فی أى مکان فى الکون 
۸- وزن الجسم مقدار ثابت على الکواکب المختلفة والقمر 
4- وزن أى جسم یؤثر دانما في اتجاه مركز الأرض 
۰- یستخدم المیزان الزنبركي في تعیین وزن الجسم 
١‏ كتلة الجسم بالکجم × ۱۰ = وزن الجسم بالنیوتن 
۲- وزن اي جسم على القمر = سدس وزنة على الأرض 
۳ النیوتن = وزن جسم كتلته ۱۰۰ جرام تقريبا 
4 - الحجوم المتساوية في نفس المادة كتلتها متساوية 
۰ تتغير الكتلة بتغير مكان الجسم 
7 الكتلة هی مقدار جذب الأرض للجسم 
۷۔ جميع المواد جيدة التوصيل للحرارة 
۸- تصنع أوانى الطهي والقدور من النحاس 
۹- تصنع مقابض آواني الطهي والقدور من النحاس 
۰- بستخدم الترمومتر المنوي في قياس درجة حرارة جسم الانسان 
۱- تدریج الترمومتر الطبي یبدا من الصفر حتي ۱۰۰ درجة سيلزية 
۲۔ یستخدم الترمومتر الطبي في قياس درجة حرارة السوانل 
۳- یوجد في الترمومتر المنوي اختناق فوق مستودع السانل 
؛ - السائل المستخدم في الترمومتر الطبي هو الماء 
5" تصنع مقابض اواني الطهي من مواد جيدة التوصیل للحرارة 
٦۔‏ من المواد رديئة التوصیل للحرارة الصلب المقاوم للصدأ 
۷۔ تقسم الدرجة الواحدة الي عشرة أقسام في الترمومتر الطبي 
۸- یشترط لانتقال الحرارة بین جسمین وجود اختلاف في درجة حرارة الجسمین 
۹- تنتقل الحرارة من الجسم الأقل في درجة الحرارة الي الجسم الأعلي في درجة الحرارة 
۰ الألمونیوم من المواد رديئة التوصیل للحرارة 
"١‏ یفضل ارتداء الملابس الصوفية الثقبلة شتاء لأنها جيدة التوصیل للحرارة 
۲- صب ماء ساخن علي الغطاء المعدني لزجاجة قد یساعد علي فتحها 
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٣۔‏ عدم ترك مسافات بين أجزاء الكوبري يوّدي الي أضرار کبيرة عند تغير درجة الحرارة 
٤‏ الأنبوبة التي يتحرك فيها الزئبق في الترمومتر واسعة 
٥۔‏ يفضل استخدام الماء في صناعة الترمومترات 
5" تقاس درجة حرارة المریض بالترمومتر المنوي 
۷۔ يمكن تطهیر الترمومتر الطبی بوضعه فى سانل درجه حرارة ۸۰ سيليزية 
7" لا يمكن الاعتماد على حاسة اللمس فی تقدیر درجة الحرارة 
۹۔ یفضل استخدام الترمومتر الرقمي عند قياس درجة حرارة الأطفال 
٠‏ - تعتمد فكرة عمل الترمومتر على خاصية تمدد السوائل بالحرارة وانکماشها بالبرودة 
۱- یستخدم الترمومتر الطبي في قياس درجة حرارة السوانل المختلفة 
۲ - تدریج الترمومتر المنوي من ۳۵ حتي ٠٤‏ درجة منوية 
۳- من المواد جيدة التوصیل للحرارة الخشب 
ء 4- المعادن المختلفة تنقل الحرارة بدرجات واحدة 
س ۰۱۳ تخیر مما بین الأقواس 
- أداة قياس الوزن ( ميزان ذو كفة واحدة- ميزان ذو کفتین - میزان رقمی - ميزان زنبركي ) 
۲- جسم وزنه ۰ نیوتن تکون الکنله = ( ۱۰ كجم ۲کچم ۔ ۲۰۰ کچم - ۲۰ كجم) 
۳- مقدار ما يحتويه الجسم من مادة يعبر عن مفهوم ( الكتلة - الوزن - الحجم - الكثافة ) 
- أى مقدار قوة جذب الأرض للجسم يعبر عن مفهوم ( الكتلة - الوزن - الحجم - الكثافة ) 
8 يستخدم الميزان ذو الكفتين في تعيين ( حجم الجسم - وزن الجسم - كتلة الجسم 
5 كتلة المادة مقدار ثابت لا يتغير بتغيير كل ما يلى عدا ( المکان- الحالة الفيزيائية- كمية المادة ) 
۷ النیوتن هو وحدة قياس ( الکتلة- الحجم - الوزن - الوزن والقوة ) ۱ 
۸- وزن أى جسم يؤثر دانما في اتجاه ( سطح الارض- مركز الارض- إلى اعلی ) 
-٩‏ جسم كتلة "کجم على الارض تکون كتلة على سطح المریخ ۰ WÉI‏ 
۰- جسم کتله "کجم على الأرض يكون وزنه على سطح القمر 1 ۱ 
-١‏ وزن شخص فى طانرة أو منطاد يتحرك یکون . وزنه على سطح الأرض (=- < - >) 
۲ كتلة جسم على القمر ٠‏ ١كجم‏ فان کتلتھ على الأرض = (۱۰کجم - ۱۰نیوتن - ٦۰‏ كجم - ٠٦‏ نيوتن ) 
۳ وزن جسم کتلته ۲۰۰ جرام على الارض یساوی تقریبا ۸ - ( ۲ ۰ ۰۲۰ ۰۲۰۰ ۲۰۰۰ ) 
-٤‏ النیوتن یساوی تقریبا وزن جسم کتلته E‏ چرام ( RR RE EE‏ 
۵ ۱ - کنله نصف لتر من الماء تساوی ( ٥‏ جرام - ۰ جرام - ٥۰۰‏ جرام - ٠٠١‏ نجرام ) 
15 - إذا كان وزن شخص فی منطاد ساکن مرتفع عن سطح الارض یساوی ۰ نیوتن فان وزن الشخص عندما یکون على سطح 
نیوتن ( ۱۸ - ٩‏ - ۷۰ - ۷۱) 
۷- کوکب ....................... یکون عليه وزن الجسم = أمثال وزنه على القمر ( المریخ - الارض - المشتری ) 
A4‏ الوزن بالنیوئن = الکتله بالکیلوجرام × : (۱ ۰۱۰۰-۱۰ ۱۰۰۰) 
۹- وزن جسم على الارض ٦نیوتن‏ فان وزنه على القمر = ... یوتن - "کجم - ٦نیوتن‏ ) 
١‏ - تقسم كل درجة في الترمومتر الطبى إلى 3 Er ee‏ 
-١‏ وزنك على الارض ٠ ٠‏ "نيوتن فان وزنك على القمر یکون نيوتن ( ۰ - ۰۰ ۱۰-۱۰۰) 
۲۔ کل المواد التالية رديئة التوصیل للحرارة ما عدا ( الهواء - الورق - البلاستيك - النحاس ) 
۳- من المواد جيدة التوصیل للحرارة ( البلاستيك - الزجاج - النحاس - الخشب ) 
۲٤٢‏ - من المواد ردينة التوصیل للحرارة ( النحاس - الزجاج - الالومنیوم - الحدید ) 
فی صناعة آواني الطهی ( الخشب - البلاستيك - الألمونیوم- الزجاج ) 
فى صناعة مقابض ES‏ الطهي (النحاس - الألمونیوم- الحدید - الخشب ) 
۷۔ - كل المواد التالية رديئة التوصیل للحرارة ما عدا ( الهواء- البلاستيك - الصلب - الورق ) 
7" إذا لمست بيدك قطعة ثلج تنتقل الحرارة من ( يدك إلى الثلج - الثلج إلى يدك - الثلج إلى الهواء ) 
٩‏ أيهما أسرع توصيلا للحرارة ؟ ( الألومنيوم - الحديد - النحاس - الزجاج ) 
۰۔ يبدأ التدرج علي الترمومتر الطبي من درجھ سر وا ادوس چ وھ ا 
"١‏ اقل درجه على الترمومتر المنوی تمثل da A‏ ( انصهار الکحول - تجمد الماء - غليان الزئبق ) 
۲۔ یحتوی مستودع الترمومتر الطبی على ( کحول - ماء - زئبق - هواء ) 
۳ فكرة عمل الترمومتر المنوی تمثل تمدد وانکماش ( السوانل - الأجسام الصلبة - الغازات ) 
٤‏ الأنبوبة التي یتمدد بداخلها الزنبق في الترمومتر تکون تسعة ج 2 d‏ 
الترمومتر الطبي قبل الاستخدام ( رج فقط - رج وتطهیر - تسخین - تبرید ) 
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٦۔‏ من الخطأ وضع الترمومتر الطبي فى ماء مغلی لأنه 

س٠‏ ۱: أعد كتابة العبارات بعد تصحیح ما بها من أخطاء :- 

۱- وزن الجسم : هو مقدار ما یحتویه من مادة 

۲- مقدار قوة جذب الأرض لجسم تعبر عن مفهوم کتلته 

۳- الکیلوجرام وحدة قياس الحجم ویکافی حجم لتر ماء نقي عند ٤م‏ 

-٤‏ المیزان ذو الکفتین یستخدم في تعيين مقدار قوة جذب الأرض للجسم 
۵ کتله المادة تتغیر بتغيير حالة المادة صلبة el‏ سائلة el‏ غازية 

3 كتلة الجسم مقدار متغير لا یتأثر بتغییر المکان علي سطح الأرض 
۷- جسم علي سطح الأرض كتلته ۳کجم تكون كتلته على كوكب المشتري أكبر من ۲ : 
۸- وزن الجسم يؤثر في أي اتجاه دائما 

4- كتلة الجسم بالكيلوجرام = وزن الجسم بالنيوتن × ٠١‏ 

۰- وزن أى جسم على سطح القمر (۷ أمثال ) وزنة على سطح الأرض 
١‏ إذا كانت كتلة جسم على سطح الأرض "کجم تكون كتلته على سطح القمر ۱ كجم 
؟١-‏ كتلة لتر ماء مقطر تکافی ۱۰۰ جرام 

سه ۱: اكتب المفهوم ا 

-١‏ الجهاز المستخدم في في قياس وزن الجسم 

۲- وحدة قياس الكتلة تكافئ كتلة مشبك الورق المعدني 

E‏ مقدار قوة جذب الأرض للجسم 

ء - الجهاز المستخدم في تقدير كتلة كمية من الفاكهة 

5 مقدار ما يحتويه الجسم من مادة 

-٦‏ وحدة قياس الكتلة تكافئ كتلة لتر من الماء النقى 

۷- وحدة قياس الوزن وتكافئ تقريبا وزن جسم كتلته ٠٠١‏ جرام 

۸- مواد تسمح بمرور الحرارة خلالها 

-٩‏ مواد لا تسمح بمرور الحرارة خلالها 

۰۔ مواد تستخدم في صناعة الغلايات وأوانى الطهي 

١‏ أداة تستخدم في قياس درجة حرارة المواد السائلة 

۲- آداة تستخدم في قياس درجة حرارة الإنسان 

۳- السائل المستخدم في صناعة الترمومترات 

E‏ - صورة من صور الطاقة تنتقل من جسم لأخر 

6 مؤشر يساعدنا في التعبير عن مدي سخونة أو برودة الجسم 

5 ما تمثله أعلي درجة حرارة في الترمومتر المنوي 

۷- زيادة حجم المادة عند رفع درجة حرارتها 

۸- شرط يجب توافره لانتقال الحرارة من جسم لأخر 

8 مواد تستخدم في صناعة مقابض أوانى الطهى 

-٠‏ نوع من الملابس تستخدم في فصل الشتاء للحفاظ علي درجة حرارة الجسم 
۱- جهاز يستخدم في قياس درجة الحرارة 

۲ ما تمثله أقل درجة حرارة في الترمومتر المنوي 

۳۔- ما يوجد بین المستودع وبداية الأنبوبة الشعرية في الترمومتر الطبى 
؛ ۲- تغير حجم السائل الموجود في الترمومتر بتغير درجات الحرارة 

۵ - معدن يوصل الحرارة أسرع من الألومنيوم والحديد 

س5 :١‏ ماذا يحدث لو: 

۱- لم توجد جاذبية 

۲- وضع الترمومتر المنوي في ماء مغلي 

-٣‏ وضع الترمومتر الطبي تحت لسان إنسان سليم لمدة دقيقة 
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؛- استخدام الماء بدلا من الزنبق في صناعة الترمومتر 

۵ تلامس جسمان آحدهما بارد والأخر ساخن 

٦۔‏ أمسكت بطرف ساق زجاجية طويلة یلامس طرفها الأخر فوق غاز مشتعل 
۷- حاولت طهي الطعام في إناء من البلاستيك 

A‏ صنع مقبض براد الشاي من النحاس 

۹۔ تعذر نزع غطاء معدني بالبرطمان ثم سکبت عليه ماء ساخن 

۰- عدم وجود اختناق في الترمومتر الطبي 

۱ لم تترك مسافات محسوبة بین کل قضیبین من السكك الحديدية 

۲- حاول شخص تطهیر ترمومتر طبي بوضعه في ماء مغلي 

۳- جمیع المواد التي بستخدمها الانسان جيدة التوصیل للحرارة 

س ۱۷:_علل لما يأتي: 

۱- كتلة الجسم مقدار ثابت لا یتغیر بتغيير المکان . 

۲- الكتلة والحجم شینان مختلفان . 

۳ کتلة الجسم شئ مخالف لوزن نفس الجسم . 

. تحتاج السيارة الي قوة أصغر من القطار لتحریکها أو ایقافها‎ -٤ 

. يستخدم المیزان ذو الکفتین في قياس كتل الأجسام‎ -٥ 

. یستخدم المیزان الزنبركي في تعیین وزن جسم‎ -٦ 

۷- یختلف وزن جسم عند سطح الأرض عن وزنة فوق قمة جبل de‏ . 
۸- وزن أي جسم علي سطح القمر مختلف عن وزن نفس الجسم على کوکب المریخ . 
4- كتلة الجسم بالکیلوجرام تساوي - وزنه بالنیوتن تقریپا . 

۰- وزن شخص یحلق فی منطاد d‏ طانرة عالية یختلف عن وزنة فی منجم تحت سطح الأرض 
-١‏ یختلف وزن أى جسم باختلاف الکوکب الموجود عليه . 

۲- تسقط الأجسام دانما تجاه الأرض . 

۳- يجب وضع المیزان ذی الکفتین آفقیا على سطح ثابت 

. یتمدد سك المیزان الزنبرکی عند تعلیق جسم به‎ -٤ 

٥۔‏ وزنك على القمر آقل من وزنك على الأرض 

-٦‏ قوة جاذبية القمر اقل من قوة جاذبية الأرض 

۷- فی البلدان الباردة تصنع النوافذ من لوحی زجاج بینهما مسافة 

۸- تترك مسافات d‏ فجوات بين قضبان السکك الحديدية 

٩‏ - تصنع آوانی الطهي من الألومنیوم بینما تصنع مقابضها من البلاستيك 
۰- تستخدم الأغطية الثقيلة والملابس الصوفية في فصل الشتاء 

-١‏ لا يمكن الاعتماد علي حاسة اللمس في تقدیر درجات الحرارة 

۲۔ وجود اختناق في الأنبوبة الشعرية للترمومتر الطبي 

۳ يجب عدم الضغط بالأسنان علي الترمومتر الطبي 

۶ - لا یطهر الترمومتر الطبي بغمسه في ماء مغلی 

36 وجود عدة آنواع للترمومترات 

۲ - یستخدم الزنبق في صناعة الترمومترات 

۷ الاحساس ببرودة الثلج عند ملامسته 

۸- بعطي الزنبق مدی واسعاً لقیاس درجة الحرارة 

س۱۸ إذا كانت كتلة جسم على سطح الأرض ۲۰ كجم . احسب : 
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۱- کتلته على سطح القمر ۲- وزنة على سطح الأرض P‏ وزنة على سطح القمر 
: جسم کتلته على الأرض "کجم ء احسب وزنة على الأرض وعلی القمر 
: جسم وزنة علي سطح القمر ۱۵۰ نيوتن كم تكون كتلته علي سطح الأرض . 
: احسب وزن جسم على سطح الأرض عندما تكون كتلته ٠١‏ كجم . 
: احسب وزن جسم عندما تكون کتلتھ ۳۰۰ نيوتن . 
: احسب وزن جسم كتلته على سطح الأرض - ” كجم 
: احسب كتلة جسم وزنه ۲۰۰ نيوتن 
: احسب وزن جسم على سطح القمر إذا کان وزنه على سطح الأرض ٠٦‏ نيوتن 
: رجل فضاء كتلته على سطح الأرض = ۰۰ كجم احسب . 
۱- كتلته على سطح القمر ۲- وزنه علي سطح الأرض ۳۔ وزنة على سطح القمر 
مراجعة الوحدة الثالثة : مكونات الغلاف الجوي 
س ۱: ما مصادر غاز الأكسجين فى الهواء ؟ س ۲: مما يتكون الغلاف الجوى للأرض ؟ 
س ۳: ما أهمية الغلاف الجوی ؟ س 4: اذکر خصانص الأكسجين 
س ۵: ما أهمية واستخدامات الأکسجین ؟ 
س٦:‏ حدد مصادر ثانى أكسيد الکربون س۷ : مما یتکون جزی ثانی أكسيد الکربون ؟ 
س۸: اذکر خصائص ثانى أكسيد الکربون س :٩‏ ما آهمية واستخدامات غاز ثانی أكسيد الکربون ؟ 
س ۱۰: لماذا یسمی غاز النیتروجین بالأزوت ؟ س ۱۱: لماذا یستخدم هیدروکسید الصودیوم أثناء تحضير النیتروجین ؟ 
س ۱۲: ما خصائص غاز الیتروجین ؟ س۱۳: ما أهمية واستخدامات غاز النیتروجین ؟ 
س4 ۱: صوب ما تحته خط : 
۱- یستخدم غاز الأکسجین في اطفاء الحریق 
۲- الجلید العادي هو ثاني أكسيد الکربون في الحالة الصلبة 
۳- يستخدم النیتروجین فى اطفاء الحرانق 
-٤‏ یدخل غاز :0ح في عملية التنفس التي تقوم بها النباتات ویتصاعد غاز النیتروجین 
5- غاز ثاني أكسيد الکربون يشتعل ویساعد على الاشتعال 
-٦‏ یوجد ثاني أكسيد الکربون في الغلاف الجوي بنسبة ./ 
۷- يستخدم ماء الجير الرائق في الکشف عن غاز الأكسجين 
A‏ زيادة نسبة غاز الأکسجین في الغلاف الجوي مسئولية عن ارتفاع الحرارة علي الأرض 
۹۔ ينتج غاز النیتروجین أثناء تنفس النباتات واحتراق الشمعة 
۰- یتکون راسب آسود عند امرار غاز ثانی أكسيد الکربون فى ماء الجیر الرائق 
-١‏ یجمع غاز ثاني أكسيد الکربون بازاحة الماء لأسفل 
۲- يستخدم غاز الأکسجین فى التبرید 
۳- الأغذية الفارغة هی العصانر 
4 - النیتروجین عنصر أساسى في تصنیع الکربوهیدرات 
٥۔‏ غاز الاکسجین آقل كثافة من الهواء 
7 - اتحاد المادة سریعا بالاکسجین مع انطلاق ضوء وحرارة يسمي تأکسد 
۷- نحصل علي لهب الاكسي استیلین عند احتراق غاز المیثان في جو من النیتروجین 
7 الأكسجين لا یشتعل ولا يساعد على الاشتعال 
٩‏ - يدخل غاز ثانی أكسيد الکربون فی ترکیب البارود 
۰۔ يتكون غاز الأوزون من أربع ذرات من الأكسجين 
۱- ینحل فوق أكسيد الهیدروجین إلى نیتروجین وماء فی وجود ثانی أكسيد المنجنیز 
۲۔ غاز نانی أكسيد الکربون ضروری لحدوث عملية الصدأ 
سه ۱: أكمل العبارات التالية : 
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A‏ یدخل النیتروجین في ترکیب جمیع أنسجة 
۹۔ عنصر النيتروجين یدخل في تركيب سس تحت نف الذى یدخل فی ترکیب الأسمدة و 
۰- البقولیات تنتج ....................... من نيتروجين الهواء الجوي بمساعدة 
تعتبر المصدر الرئيسي لغاز الأكسجين الموجود في الغلاف الجوی . 
۲- یجمع غاز النیتروجین بازاحة از 
۳ من استخدامات غاز الأكسجين 
٤‏ - غاز الأكسجين یکون 7 من حجم الغلاف الجوي 
۰ للغلاف الجوي فواند عديدة منها أنه یمتص القادمة من الفضاء الخارجي. 
۲ - ينتج غاز الأکسجین بوفرة من 
۷- ینحل فوق أكسيد الهيدروجين في وجود کو وس ویج 
۸- في نشاط تحضير الأكسجين في المعمل يعمل ثانى أكسيد المنجنيز 
4 غاز الأكسجين لا يشتعل ولكنه 
۰- يجمع غاز الأكسجين بازاحة 
"١‏ اتحاد غاز الاکسجین مع المادة ببطء فى وجود الرطوبة یسمی 
۲- اتحاد غاز الأکسجین مع المادة سریعا مع انطلاق ضوء وحرارة یسمی 
٣۔‏ عندما تتحد المواد بالاکسجین تزید 
٤۔‏ غاز الأکسجین هو المکون الرئیسی لطبقة 
© ماء الجیر الرائق عبارة عن 
۲ - يستهلك الأکسجین فى عملیتی 
۷- یحضر غاز ثانی أكسيد الکربون بتفاعل 
A‏ - القاتل الصامت هوغاز 
4 النیتروجین یمثل 
۰- ینتج الاکسجین من عملية 
“١‏ یتم تحضیر غاز الأكسجين من 
۲۔ غاز ثانى أكسيد الكربون 
St E‏ فى عملية البناء الضوئى يمتص النبات غاز 


۵ بستخدم النیتروجین فى صناعة 

7 ۲- ینبعث ثانی کسید الکربون نتيجة احتراق المواد 

EN‏ من خصائص غاز ثانى أكسيد الکربون أنه 

س١٦۱:‏ اكتب | ۱ 

۱- غاز ضروري لحياة الكائنات الحية يمثل 7۲٢‏ تقريبا من حجم الهواء 

۲- المصدر الرئيسي للأكسجين في الهواء الجوي 

۳- خليط الغازات التي تحيط بالكرة الأرضية منجذبة إليها بفعل الجاذبية الأرضية 
5 - غاز يعكر ماء الجير الرائق 

۵ نسبة ما يشغله الأكسجين من حجم الهواء 
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-٦‏ غاز یستخدم في صناعة النشادر 

۷- غاز يستخدم فى تحضيره محلول فوق أكسيد الهیدروجین 

A‏ غاز يتكون الجزی فيه من ثلاث ذرات الاکسجین 

۹۔ غاز یستخدم فى تخزین البترول وبعض المواد القابلة للاشتعال 

١‏ - المادة الكيميانية المستخدمة في تحضير الأکسجین في المعمل وتنفصل إلى أكسجين وماء 
-١‏ غاز يدخل فی عملية البناء الضونی 

۲ - المادة المتکونة علي سطح الحدید عند تعرضه لأکسجین الهواء الرطب 

۳ الغاز المسئول عن ظاهرة الاحتباس الحراري التي تسبب ارتفاع درجة حرارة الأرض 
4 ۱- المرکب المستخدم في الکشف عن غاز ثاني أكسيد الکربون 

۵ - العامل المساعد عند تحضير غاز الأکسجین في المعمل 

٦۔‏ غاز ينتج من تنفس الانسان ویخرج مع هواء الزفیر 

۷- نباتات تنتج البروتینات من نیتروجین الهواء بمساعدة البکتریا العقدية علي جذورها 
۸- غاز بستخدم حدیثا في ملء اطارات الطانرات والسیارات 

٩‏ أحد مرکبات النیتروجین الهامة ولها دور أساسى في انتاج الأسمدة والمخصبات 

٠‏ مادة تستخدم لامتصاص غاز ثاني أكسيد الکربون من الهواء الجوي 

-١‏ غاز یطلق عليه القاتل الصامت 

۲- غاز یستخدم في اطفاء الحرانق 

۳ لهب بستخدم في قطع ولحام المعادن 

٤‏ - المصدر الرنيسي لتحضير غاز النیتروجین صناعياً وفي المعمل 

5 مادة تزید من سرعة التفاعل الكيمياني دون ان تدخل فيه ولا يتغير وزنها أو خواصها 
س ۱۷ ۰ ضع علامة () أو علامة ( (x‏ 

۱- غاز الأكسجين عدیم اللون والطعم والرانحة ولا یساعد على الاشتعال 

۲- زيادة النشاطات الانسانية مسنولة عن زيادة نسبة ثاني أكسيد الکربون في الغلاف الجوي 
۳ ينتج غاز الأكسجين من تنفس النباتات 

4 - ماء الجیر الرائق هو أكسيد الکالسیوم وسبب تعکره هو تکون بیکربونات الکالسیوم 

-٥‏ یجمع غاز ثاني أكسيد الکربون بازاحة الماء الي أسفل 

3 غاز ثاني أكسيد الکربون أثقل من الهواء لذا تزید نسبته في هواء الآبار والکهوف العميقة 
۷- غاز ثاني کسید الکربون عدیم اللون والطعم والرانحة ویساعد علي الاشتعال 

0+ یتکون غاز الأوزون من ذرتین ويرمز له بالرمز‎ A 

۹۔ غاز النیتروجین غاز نشط یتفاعل بسهولة مع كثير من العناصر الأخرى 

١‏ - يستخدم ثانی أكسيد الکربون فى صناعة المیاه الغازية 

-١‏ عنصر النیتروجین آساسي في ترکیب البروتینات 

۲- تثبت بکتیریا العقد الجذرية فی النباتات البقولية أكسجين الهواء الجوی 

-١ *‏ تتآكل المواد المصنوعة من الحدید عند تعرضها للرطوبة 

4 - یشغل الأکسجین ۸۷۸ من مکونات الهواء الجوي 

۰ - نسبة غاز ثاني أكسيد الکربون في الهواء الجوي ۰,۰۳ تقریبا 

7 - تنتج النباتات المنبتة غاز الأکسجین الذي يعكر ماء الجیر الرائق 

۷۔ یجمع غاز ثاني أكسيد الکربون بازاحة الهواء لأعلي 

۸- الافراط في تناول المشروبات الغازية غير صحي 

4 ینحل فوق أكسيد الهیدروجین في وجود أكسيد النحاس إلى ماء ونیتروجین 

۰۔ غاز ثانی أكسيد الکربون یعکر ماء الجیر الرانق 

-١‏ عند اتحاد المواد بالاکسجین تظل کتلتها ثابتة 

۲۔ غاز النشادر هو الامونیا وتستخدم في تحضيره غاز الأکسجین 

۳- جزي ء کل من الأوزون وثاني أكسيد الکربون یتکون من ذرة واحدة 

4 ۲- ينتج الأكسجين بوفرة من النباتات الخضراء أثناء عملية البناء الضونی 
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5" یحضر الأكسجين من تفکك محلول فوق أكسيد الهیدروجین فى وجود ثانی أكسيد الکربون 
۲ - البقولیات مثل البرسیم تستفید من نیتروجین الهواء الجوی 
۷- یسمی النیتروجین آیضا بالأزوت ومعناها غاز الحياة 
۸۔ بستخدم الأوزون فى آجواء خزانات السوائل القابلة للانفجار والاشتعال 
س۱۸: اختر الاجابة الصحیحة:- 
۱- الغاز الذي يسمي بالأزوت هو ( ثاني أكسيد الکربون - الأکسجین - النیتروجین ) 
( الأکسجین - ثاني أكسيد الکربون الصلب - النیتروجین السانل ) 
۳- یوجد النیتروجین فی كل مما يأتي عدا ( الغلاف الجوی - أنسجة الکاننات الحية - الدهون - البروتینات ) 
۱ ( فوق أكسيد الهیدروجین - کربونات الکالسیوم - الغلاف الجوی - کل ما سبق ) 
۵ الغاز الذي لا یشتعل ولکنه یساعد علي الاشتعال هو ( :0۱-60 (CNY H‏ 
-٦‏ ماء الجير الرائق هو ( هیدروکسید الکالسیوم - کربونات الکالسیوم - أكسيد الکالسیوم ) 
۷- الغاز الذي یستخدم مع الاستیلین في لحام المعادن هو غاز (cor H - Nr -or)‏ 
A‏ غاز یستخدم في ملء بعض آنواع المصابیح هو ( الأكسجين - الأوزون - النیتروجین ) 
۹- أى الغازات التالية توجد بنسبة آکبر فى الهواء الجوی ؟ ( 0۲ - N1‏ - ,مم - بخار الماء ) 
۰- بستخدم فوق أكسيد الهیدروجین فی تحضیر غاز ( ۲-0۱-۳۲ - (cor‏ 
-١‏ يتواجد الأكسجين فى الغلاف الجوى فى صورة جزيئات تركيبها (0 ۰0۲-۰ Or‏ - +0( 
-١‏ عمليات التنفس والاحتراق تستهلك غاز ( الأكسجين- النیتروجین- النشادر- الهيدروجين ) 
۳- ينحل فوق أكسيد الهيدروجين فى وجود ثانی أكسيد المنجنيز إلى 
( أكسجين وهيدروجين - أكسجين وماء - هيدروجين وماء - هيدروجين ومنجنيز ) 
؛ - عند وضع شريط من الماغنسيوم المشتعل في مخبار يحتوى على غاز النيتروجين ثم إضافة قليل من الماء يتصاعد غاز 
( الأكسجين - النيتروجين - النشادر - الهيدروجين ) 
65 عند إضافة حمض هیدروکلوريك مخفف إلى كربونات كالسيوم ينتج 0۶7 ۰ - (cor -H‏ 
يدخل فى تركيب البارود ( الأكسجين - ثانى أكسيد الكربون - النيتروجين ) 
۷- عند وضع شريط من الماغنسيوم المشتعل في مخبار يحتوى على غاز ثاني أكسيد الكربون يتكون على جدار المخبار 
( ماغنسيوم - نيتروجين - كربون - أكسجين ) 
۸- يدخل غاز ثانى أكسيد الکربون فى صناعة ( الفولاذ - البارود - النشادر - الخبز ) 
٩‏ - تعتمد عملية البناء الضوني على وجود غاز ( الاکسجین- النیتروجین- ثاني کسید الکربون ) 
٠‏ الغاز الذی يعكر ماء الجیر ( الأكسجين - النیتروجین - ثانی أكسيد الکربون - الأوزون ) 
۱- یدخل النیتروجین فی صناعة ( مطفأة الحریق - الأسمدة - المیاه الغازية - الثلج الجاف ) 
س ٩‏ ۱: ماذا یحدث لو: 
۱- ادخال شمعة مشتعلة في مخبار به غاز الأكسجين 
۲- تنکیس مخبار مملوء بغاز الأكسجين فوق أخر مملوء بالهواء لفترة قصيرة 
۳- تنکیس مخبار مملوء بغاز الاکسجین في حوض به ماء 
-٤‏ مر هواء الزفیر في ماء الجیر الرائق 
۵ آضیفت كمية من الخميرة إلى العجین 
-٦‏ نكس مخبار مملوء بغاز ثاني أكسيد الکربون في حوض به ماء 
۷- تعرض مسمار مبلل بالماء عدة el‏ لجو رطب 
۸ زادت نسبة الأکسجین قي الهواء الجوي عن ۲۱/ 
-٩‏ زادت نسبة ثاني أكسيد الکربون في الهواء الجوي عن ۰,۰۳/ 
۰- قلت نسبة ثاني أكسيد الکربون بدرجة كبيرة في الهواء الجوی 
١‏ تم القضاء على بكتيريا التربة 
۲۔ قلت المساحات الخضراء والغابات علي سطح الأرض 
-١*‏ لم يوجد غلاف جوي حول الأرض 
4 - لم توجد أجسام عالقة في الغلاف الجوي 
5 أسقطت قطرات من فوق أكسيد الهيدروجين علي ثاني أكسيد المنجنيز 
75 لم یستخدم ثاني أكسيد المنجنيز عند تحضير غاز الأكسجين من فوق أكسيد الهيدروجين 
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۷۔ حاولت جمع الأكسجين بازاحة الهواء لأسفل 

۸- تعرضت المنشات الحديدية للهواء الرطب بدون دهانات 

٩‏ - اتحدت مادة مع الأكسجين 

٠‏ لم توجد طبقة الأوزون قي الغلاف الجوي 

۱- احترق غاز الأستیلین في جو من الأکسجین 

۲- غمست شریط ماغنسیوم مشتعل في مخبار به غاز نیتروجین ثم أضفت ماء للمادة المكونة 
۳- آثرت علي كمية من غاز النیتروجین بضقط شدید مع التبرید 

4 - ارتبطت ذرة کربون بذرتي أكسجين 

5" آشعلت شریط ماغنسیوم وأدخلته في مخبار مملوء بثاني أكسيد الکربون 

٦۔‏ عدم وجود الأکسجین في الهواء الجوی 

۷- عدم وجود النیتروجین فى الهواء الجوی 

س ۰ : علل : 

۱- بستخدم ثانى أكسيد المنجنیز في تحضير غاز الأکسجین في المعمل 

۲- لطبقة الأوزون أهمية كبيرة لاستمرار الحياة علي سطح الأرض 

۳ لولا النباتات الخضراء لانعدمت الحياة علي سطح الأرض 

> - زيادة اشتعال شظية مشتعلة عند دخولها مخبار به أكسجين 

-٥‏ تضاف الخميرة الي العجین في صناعة الخبز 

"- يتعكر ماء الجیر الرانق بامرار ثاني أكسيد الکربون فيه 

۷- تناقص المساحات الخضراء ضار بالبينة 

A‏ تعاني البينة من ارتفاع نسبة ثاني أكسيد الکربون فى السنوات الأخيرة 

۹۔ بالرغم من أن الاکسجین بستهلك فی عملیات التنفس إلا أن نسبته ثابتة في الغلاف الجوی 
۰- الغلاف الجوي أهمية كبيرة في استمرار الحياة 

-١‏ تستخدم اسطوانات من الأکسجین آثناء تسلق الجبال 

۲- یبقی ثانى أكسيد المنجنیز آثناء تحضير غاز الأکسجین بدون تغيير فی الكمية والخواص 
١‏ بستخدم ماء الجیر الرانق في الکشف عن غاز ثاني أكسيد الکربون 

؛ - يستخدم غاز ثاني أكسيد الکربون في اطفاء الحرائق 

۰ لثاني أكسيد الکربون آهمية كبيرة في الحياة على الأرض 

7 - بستخدم النیتروجین في ملء اطارات السیارات والطاترات حدیثا 

۷- المصدر الرئيسي لتحضير النیتروجین هو الهواء الجوی 

۸ - یدخل النیتروجین في ترکیب أنسجة الکاننات الحية 

٩‏ - قطع وحرق الغابات جريمة في حق البشرية 

۰- عند تحضير النیتروجین یمرر الهواء علي محلول هیدروکسید صودیوم أو بوتاسیوم مركز 
١۔‏ عند تحضیر غاز النیتروجین في المعمل یمرر الهواء علي نحاس ساخن 

۲- زيادة نسبة غاز ثانى أكسيد الکربون فى الطبيعة فی السنوات الأخيرة 

۳- بستخدم النیتروجین السائل کمبرد للمنتجات الغذائية والأدوية 

4" یجمع غاز النیتروجین بازاحة الماء لأسفل 

٥۔‏ تصاعد رانحة نفاذة نتيجة إضافة الماء إلى ناتج اشتعال الماغنیسیوم فی النیتروجین 
۲ - یطلق علي غاز ثاني أكسيد الکربون ( القاتل الصامت ) 

۷ یختلف جزی الأکسجین عن جزی الأوزون 

۸۔ یجمع الأکسجین بازاحة الماء لأسفل في المخبار آثناء تحضيره في المعمل 

۹۔ بستخدم النیتروجین في آجواء خزانات السوائل القابلة للانفجار 

۰- تزداد كتلة كرة من سك الالومنیوم بعد تسخینها لدرجة الاحمرار 
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"١‏ يتكون راسب أبیض عند إمرار غاز تانی أكسيد الکربون فی ماء الجیر الرانق 
۲- بستخدم الغواص أسطوانة أكسجين آثناء الغطس فى الماء 
۳- یسمی غاز النیتروجین بالازوت 
۳- لغاز النیتروجین أهمية فی حياة الانسان 
س۲۱: آذکر أهمية كلا من : 
۱- غاز النیتروجین فى الطبيعة 
۲- لهب الأکسی استیلین 
۳ ثانی أكسيد المنجنیز فی تحضیر الأكسجين 
-٤‏ ماء الجیر الرانق 
-٥‏ غاز النیتروجین في اطارات السیارات والطاثرات 
-٦‏ النیتروجین المسال 
۷- النحاس الساخن عند تحضیر غاز النیتروجین 
A‏ البکتریا التي تعيش في جذور البقولیات 
۹۔ محلول هیدروکسید البوتاسیوم المرکز عند تحضير النیتروجین فى المعمل 
مراجعه الوحدة الرابعة : الترکیب والوظيفة 

س ۱: مما یترکب الجهاز العصبی ؟ 
س ۲: مما تترکب الخلية العصبية ؟ 
س ۳: مما يتركب الجهاز العصبی المرکزی ؟ 
س٤:‏ ما وظيفة كلا من : النصفین الکرویین - المخیخ - النخاع المستطیل- الحبل الشوکی 
س ۵: اذکر أمثلة على رد الفعل المنعکس . 
س ": ما أهمية الجهاز العصبی ؟ 

: ما وسائل المحافظة على الجهاز العصبی ؟ 

: مما یترکب الجهاز الحرکی فى الانسان 
س :٩‏ مما یترکب الهیکل المحوری ؟ 
س ۱۰: مما یترکب الهیکل الطرفی ؟ 
س ۱ ۱: اذکر آنواع المفاصل . 
س ۱۲: ما آنواع العضلات ؟ 
س ۱۳: كيف تحافظ على الجهاز الحرکی ؟ 
س ۶ ۱: ضع علامة (/) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (×) أمام غير الصحيحة : 
-١‏ یتکون هیکل الطرف السفلي من العضد و عظمتی اللسان و عظام اليد 
۲- مفصل الركبة واسع الحركة 
P‏ مفصل الکتف من المفاصل الثابتة لحركته 
-٤‏ المفاصل تربط العظام بالعضلات 
٥‏ الأوتار موضع اتصال طرفي عظمتین 
-٦‏ مفصل الفخذ من المفاصل محدودة الحركة 
۷- عظمة العضد توجد بالطرف العلوي 
A‏ المفاصل عبارة عن آماکن تقابل العظام 
۹۔ عظام الجمجمة لا يوجد بینها مفاصل 
۰- الجهاز الحركي يشمل الجهاز الهيكلي والجهاز العضلي 
۱- یتکون الجهاز العصبي من المخ والحبل الشوكي والأعصاب 
۲- يعمل الجهاز العصبي كحلقة وصل بين الأعضاء المستقبلة والمستجيبة 
۳- الخلية العضلية هي وحدة بناء وظيفة الجهاز العصبي 
4 - یوجد نوعان من التفرعات في الخلية العصبية 
۰ التشابك العصبي یوصل الغذاء بين الخلایا العصبية 
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۲ - یتمیز النصفان الکرویان بكثرة التلافیف والثنيات 
۷۔ یربط النصفان الکرویان ألياف عضلية 
۸- القشرة المخية عبارة عن مادة بیضاء 
٩‏ - المخیخ یحافظ على توازن الجسم أثناء تأدية الحركة 
۰- یوجد بالحبل الشوكي مراکز مسئولة عن الاحساس والحركة 
۱- الجهاز العصبي یستقبل المعلومات ثم یفسرها فیستجیب الجسم لها 
س١۱‏ : اختر الاجابة المناسبة : 
۱- يبلغ Ae‏ الاعصاب المخية زوجاً من الأعصاب ( ۲۱-۳۱ - ۱۲) 
۲- المادة الرمادية بالحبل الشوكي على شکل حرف 

( عملیات التفکیر - توازن الجسم - الأفعال المنعکسة ) 

( الأوعية الدموية - غلاف دهني - التفرعات الشجرية ) 
-٥‏ یتکون الجهاز العصبي من ( المخ - الحبل الشوكي - الأعصاب - کل ما سبق) 
7 - وظيفة الجهاز العصبي هي ( التغذية - التنفس - الاحساس - التکاثر ) 
۷- وحدة بناء وظيفة الجهاز العصبي هي ( الخلية العصبية - الأعصاب - العضلات - العظام ) 
A‏ التشابك العصبي هو اتصال بين الخلایا العصبية بواسطة 
( التفرعات الشجيرية - التفرعات الانتهانية - كل ما سبق ) 

۹۔ رد الفعل المنعکس یحدث ( ببطء - بسرعة - غير ذلك ) 
۰- یتکون الهیکل المحوري من (الجمجمة - العمود الفقاري - القفص الصدري - كل ما سبق ) 
١‏ أعضاء الحس توجد في تجاویف ( الجمجمة - العمود الفقاري - القفص الصدري ) 
۲- عدد فقرات العمود الفقاري EA E AE hg‏ 
Ae ۳‏ ضلوع القفص الصدري المتصلة بالقص (°- ۰-۲-۱-۱( 
4 - الحبل الشوكي والأعصاب أعضاء فى الجهاز ( الهضمي - التنفسي - العصبي - الحرکی ) 
5 - آنواع التفرعات في الخلية العصبية سے (نوع واحد - نوعان - ثلائة آنواع - أكثر من ذلك ) 
۲ - مقدرة الکانن الحي على تغيير مکانه ( الاحساس - الحركة - التنفس - کل ما سبق ) 
۷- حدوث الحركة نتيجة تکامل الجهاز ( الهيكلي - العضلي - العصبي - کل ما سبق ) 
۸- الهیکل الطرفي یتصل بعظام (الکتف - الحوض - کل ما سبق ) 
٩‏ - المفاصل الثابتة ( عديمة الحركة - محدودة الحركة - واسعة الحركة - غير ذلك ) 
۰ عضلات القناة الهضمية (ارادية - لا ارادية - إرادية ولا إرادية ) 
١۔‏ یحاط . än,‏ دهني ( محور الخلية العصبية - المخیخ - الحبل الشوكي ) 
۲- الفعل المنعکس يتم في ( النخاع المستطیل - النصفین الکرویین - الحبل الشوكي ) 
۳ من المفاصل واسعة الحرکة ( الركبة - الفخذ - الکوع - جمیع ما سبق ) 
4 "- المفصل هو موضع اتصال ( طرفي عظمتین - العضلهة بالعظم - عضلتین ) 
۰ - بربط العظام بالعضلات 2 


۷۔ کل مما يلي من مکونات الجهاز العصبي المركزي ما عدا 
( الأعصاب الشوكية - النصفین الکرویین - الحبل الشوكي - النخاع المستطیل ) 
۸۔ یتکون القفص الصدري من من الضلوع ( ۱۰ أزواج - ۱۲ زواج - ۱۱ زوج) 
۹۔- المسئول عن حفظ توازن الجسم ( النصفان الکرویان - الحبل الشوكي - المخیخ ) 
۰ تقع مراکز التفکیر والتذکر فی ( النخاع المستطیل - الحبل الشوکی - المخیخ - النصفین الکرویین ) 
۱- کل مما یلی من مکونات المخ ماعدا ( النصفین الکرویین - المخیخ - النخاع المستطیل - ball‏ الشوکی ) 
۲ النخاع المستطیل مسنول عن 
( التحکم فی الحرکات الارادية - المحافظة على توازن الجسم - تنظیم العملیات اللاارادية - الأفعال المنعکسة ) 
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۳ من المفاصل محدودة الحركة ( الکتف - المعصم - الفخذ - الکوع ) 

4" السطح الخارجی للنصفین الکرویین یعرف بالقشرة المخية وهی اللون ( حمراء - سوداء - برتقالية - رمادية ) 
٥‏ المراکز الحسية الخمس تقع فى ( النصفین الکرویین - المخیخ - النخاع المستطیل - المخ ) 
۲ - المفاصل التی تتیح الحركة فی اتجاه واحد فقط ( الثابتة - محدودة الحركة - واسعة الحرکة ) 
۷- تعرف الأماکن التی تتقابل فیها العظام معا ب سے سس سے ( الأوتار - المفاصل - العضد ) 
س ۱۲ : اذکر المصطلح العلمی : 

۱- وحدة البناء الأساسية للجهاز العصبي 

۲- علبة عظمية یوجد بداخلها المخ 

۳- عضو یصل Sall‏ بالحبل الشوكي ومسنول عن العملیات اللاإرادية 

-٤‏ یحافظ على توازن الجسم أثناء الحرکة 

۰ الهیکل الذي يضم الجمجمة والعمود الفقاري والقفص الصدري 

-٦‏ محور الهیکل العظمي في جسم الانسان 

۷- ما یربط العضلات بالعظام 

A‏ الهیکل الذي يضم الطرفین العلویین والطرفین السفلیین 

4- موضع اتصال طرفي عظمتین 

۰- یتکون من الجهاز الهيكلي والجهاز العضلي 

۱- توجد بين الفقرات لتمنع احتکاکها ببعضها أثناء الحرکة 

۲- مجموعة من المفاصل نتیح الحركة فى اتجاه واحد فقط 

۳- تتصل العشرة آزواج الأولی منها من الأمام بعظمة القص 

4 - مسئول عن نقل الرسانل العصبية من آجزاء الجسم المختلفة إلى المخ والعکس 

۵ - عضو یتکون من مادة رمادية على شکل حرف H‏ يحيط بها مادة بیضاء 

7 - استجابة تلقانية من الجسم نحو الموّثرات المختلفة 

۷۔ يمتد منها تفرعات شجيرية 

AA‏ آنواع من العضلات تعمل تلقانیا ولا تستطیع أن تتحکم فیها 

٩‏ - ينتهي بتفرعات نهانية 

۰ تتكون من اتصال تفرعات الخلية العصبية مع خلایا عصبية مجاورة 

۱- عددها ۱۲ زوجا من الأعصاب 

۲۔ جهاز هيكلي محوري وطرفي وجهاز عضلي 

۳- مفاصل لا تسمح بأي حركة 

33 تولد القوة الميكانيكية المحركة بالجسم 

٥ژ‏ - ذات آهمية في عملية التمثیل الغذاني لفیتامین (د) في جسم الأطفال خاصة 

٦۔‏ جهاز مسئول عن التکامل والتنسیق بين آجهزة جسم الانسان 

۷- مركز التحکم الرنيسي في جسم الانسان 

۸- ینقل الرسائل العصبية من آجزاء الجسم المختلفة إلى المخ والعکس 

۹- عبارة عن كتلة عصبية ویوجد داخل علبة عظمية 

۰ مسئول عن الأفعال المنعکسة , کسحب اليد بسرعة عن ملامستها جسماً ساخناً فجأة 

"١‏ پترکب من ۳۳ فقرة عظمية 


e 
ei 
D 


س ۱۷: de‏ لما ياتى : 

۱- اصابة الحبل الشوكي تؤدي إلى الوفاة 

۲ یقع المخ داخل الجمجمة ویمتد الحبل الشوكي خلال العمود الفقري 

۳ یلزم عدم تناول الأقراص المنومة الا بوصف من الطبیب 

-٤‏ لا نستطیع التحکم فی عضلات القناة الهضمية والأوعية الدموية والمثانة البولية 


عبدالرازق الو -۲۳- ۰ ۰۱۰۱۵۲۰۱۷۷۶ 


-٥‏ یوجد بین الخلایا العصبية المتجاورة تشابك عصبي 
-٦‏ حدوث رد الفعل المنعکس سریعا 

۷- التطعیم ضد شلل الاطفال 

A‏ ضرورة الابتعاد عن تناول الحبوب المهدنة والمنشطة 
-٩‏ یعتبر الجهاز العضلی المحرك الأساسی لأجسامنا 
۰- تعرض الجسم لأشعة الشمس 

۱- العضلات مزودة بالأوتار 

۲- للمخیخ أهمية كبيرة فی أثناء حركة الجسم 

۳- عضلات الأوعية الدموية لا إرادية 

> - الهيكل الطرفى هام لحياة الإنسان 

۰ يتكون العمود الفقاري من سلسلة من الفقرات 

57- سرعة سحب اليد عند ملامستها لشوكة نبات فجأة 
۷- العضلات لها دور هام في حركة الإنسان 

۸ يمتد من جسم الخلية العصبية تفرعات شجيرية 
4 يغلف محور الخلية العصبية بطبقة دهنية 

۰- ينتهي محور الخلية العصبية بتفرعات نهائية 

۱- وجود التشابك العصبي بين الخلايا العصبية المتجاورة 
۲- یربط بین النصفين الكرويين للمخ ألياف عصبية 
۳- أهمية رد الفعل المنعكس بالنسبة للإنسان 

۶- الجمجمة علبة عظيمة وبها تجويف 

5" توجد غضاريف بين فقرات العمود الفقاري 

7 ۲- تمتد قناة طولية بداخل سلسلة العمود الفقاري 

۷- قدرة الخلایا العضلية على الانقباض والانبساط 
۸- ضرورة التطعیم ضد شلل الأطفال 

۹- بحیط القفص الصدري بالقلب والرنتین 

۰- ضرورة تناول الغذاء الصحي الغني لعنصري الکالسیوم والفوسفور 
١۔‏ اصابة النخاع المستطیل تسبب الوفاة 

س۱۸: ماذا یحدث اذا : 

۱- الافراط في الجلوس آمام الکمبیوتر 

۲ تعرض اصبعك لوخز شوكة نبات 

۳- التعرض المستمر لهواء ملوث بدخان المصانع 

-٤‏ اقتراب جسم خارجي من العین 

۵ عدم حدوث رد الفعل المنعکس 

٦‏ اصابة النخاع المستطیل 

۷- كان مفصل الفخذ محدود الحركة 

A‏ انبسطت العضلة الأمامية وانقبضت العضلهة الخلفية في الذراع 
3 كانت العظام ملتحمة ببعضها 

۰- القیام بحركة عنيفة 

١۔‏ إذا كانت جميع عظام جسم الانسان بدون مفاصل 
۲۔ عندما تضع يديك فجأة على سطح ساخن 

٣۔‏ عندما یصبح مفصل الکتف من المفاصل محدودة الحرکة 
؛ - تعرض الانسان المستمر للضوضاء 


TR 7‏ 
عبدالرازق العربى 


۰٠۷٥۰٤ 


۰ عندما یصبح مفصل الركبة من المفاصل واسعة الحركة 
7 - الاسراف فی تناول المواد المنبهة 
۷- اصطدمت رکبتك بچسم صلب 
۸- تناول انسان للمخدرات 
س ۱۹: أكمل ما يلي : 
۱- تترکب الخلية العصبية من 
في قناة داخل سلسلة فقرات العمود الفقاري 
Ae‏ الأعصاب المخية 
-٤‏ التعرض لأشعة الشمس له أهمية في تمثیل 
يحمي من إصابة الجهاز الحركي 


۸- یتکون الجهاز العصبی من المخ والحبل الشوكي و 
۹۔ الجهاز العصبی يعمل کحلقة وصل بين الأعضاء 
هی وحدة البناء والوظيفة في الجهاز العصبي 
۱- محور الخلية العصبية ينتهي ب 
۲- المخ عبارة عن كتلة عصبية تحتوی على 
۳- یترکب المخ من 
-٤‏ المادة الداخلية رمادية وتظهر على شکل 
۰ - الحبل الشوكي مسنول عن 
7 من الملوثات التي تؤثر سلباً على الجهاز العصبي 
۷- یترکب الجهاز الحركي في الانسان من 
۸- توجد Om.‏ فقرات العمود الفقاري 
6 يتركب ...ی ھن ۱۲ ژوجا من الضلوع 
۰- يتصل الطرفان السفليان بعظام 
١۔‏ عبارة عن أماكن تقابل العظام 
Dä‏ تربط بین العضلات والعظام 
۳- يتكون الجهاز الهيكلي للانسان من 
؛ - یتکون الهیکل المحوري في الانسان من 
Ae - ۰‏ فقرات العمود الفقاري 
۲ - یتکون الجهاز العصبى الطرفى من الأعصاب e‏ 
۷۔ يحاط محور الخلية العصبية بطبقة 
۸- کثرة تناول الشای والقهوة يسبب E‏ 
٩‏ يتركب الجهاز الصبی من جهازین رئيسيين هما 
س١‏ ۲: أعد كتابة العبارات بعد د ما بها من آخطاء :۔ 
١‏ عدد الأعصاب الشوكية ۱۲ زوجاً من الأعصاب 
۲- يتحكم النصفان الكرويان في الافعال المنعكسة 
۳- المخيخ یصل المخ بالحبل الشوكي , 
-٤‏ التمرينات الرياضية تسبب الضرر للجهاز العصبي 
۵ الجهاز العصبی المركزي يتكون من ۳؛ زوجاً من الأعصاب 
5 - مفاصل الجمجمة من المفاصل محدودة الحركة 
۷- يقوم الجهاز الحرکی بضبط الاستجابات التي تلزم العواطف 


— 186 - 


عبدالرازق العربی 


or ۷ 6 


A‏ مفصل الکتف من المفاصل الثابتة 
۹- تربط الغضاریف العضلات بالعظام 
٠‏ يبلغ عدد الأعصاب المخية ۳۱ زوجا 
١‏ يعمل الحبل الشوکی على تنظیم ضربات القلب 
س۲۱: اذکر دور كلا من : 
۱- العضلات فى آداء الحرکة 
۲- الخلیة العصبية فی جسم الانسان 
س ۲۲: حدد موضع الأجسام التالية بجسم الانسان : 
۱- المخیخ 
۲- الحبل الشوکی 
۳ النصفان الکرویان 
۶ النخاع المستطیل 
٥۔‏ مادة رمادية على شکل 11 
-٦‏ عظمة القص 
س۲۳ : اذكر وظيفة كلا من : 
١‏ النخاع المستطيل 
۲- الحبل الشوكي 
۳- الجمجمة 
٤‏ المخيخ 
٥‏ النصفان الكرويان 
٦۔‏ رد الفعل المنعکس 
۷- الغضاریف 
۸۔ العصاب 
3 القفص الصدری 
۰۔ العمود الفقاری 
١‏ المفاصل 
۲۔ التفرعات الشجيرية 


۰۱۰۱۵۲۰۱۷۷۶ "Ji:  یبرعلا عبدالرازق‎ 


ساسل طریق الفوق‌فی العلوم 


الصف السادس ا۷ ند ائى 


تدریبات الوحدة الأول 


تدريبات الدرس الأول (الكتلة والوزن) 


:١‏ ضع علامة (⁄) أو (×) أمام العبارات التالية: 


۱- لايوجد اختلاف بين مفهوم الكتلة والوزن. 

۲- توجد علاقة بين كتلة الجسم وحرکته. 

۳- الكيلوجرام يساوى ٠٠١‏ جرام. 

- تتساوى كتل الأجسام على سطح الأرض وسطح القمر. 

٥۔‏ من أنواع الموازين ميزان ذو كفتين وذو الكفة الواحدة. 

5 العلة تما جو اك الوزن ا 

- يزداد وزن الجسم على سطح الأرض بزيادة كتلته. 

A‏ وزن الجسم على سطح الأرض = سدس وزنه على سطح القمر. 
۹۔ لا يتأثر الوزن بتأثير تغير الكوكب. 


> سه لا سا لا سا للف لي ا 


حر حر حر کر لح رصم 


۳- يستخدم St‏ ................ فى قياس الكکتلة, 

4- یسنخدم بائع المشغولات الذهبية یزان سس D‏ 

۵ درو هی مقدار ما بحتویه Aë‏ ري 

1- یقاس الوزن بوحدة 9ی وک سی 

۷- يتوقف وزن الجسم ETH‏ ...و eebe‏ 
۸- النیوتن یساوی وزن جسم کتلته Ge, EE‏ 

۹۔ قوة جذب الأرض للجسم تسمی 

۰۔ يقاس وزن الجسم باستخدام 0 


KG 


س٢‏ : اکتب | العلمى الدال على العبارات التالية: 


۱- الو حدة المناسبة لتقدیر. ككلة المشغو لات الذهبية 


۲- مقدار مایحتویه الجسم من مادة, 

۳- ما یکافی كتلة لتر من الماء, 

-٤‏ ما یوضع فى الكفة الأخرى للمیزان عند تقدير كتلة كمية من الفواكه. 
۵- وحدة قياس الوزن وتکافی Lu‏ وزن جسم کتلته ۱۰۰ جرام. 


ap پور‎ 


Dal‏ أداة نستخدم لقیاس الوزن. 
۷ قوة جذب الأرض للجسم. 


(ul ۰۰ سس‎ E 2 


ہے Tra"‏ ` لا ہمہ سا لکا ا 


پر کر ہےر 


سلسلا طرق الفوق‌فی العلوم الصف السادس ا۷ ند انى 


۸- من وحدات قياس الكتلة ویکافی كتلة مشبك الورق تقریبا۔ ) ( 
۹ قوة تؤثر دانماً فی إتجاه مركز الأرض. ) ( 
س٤:‏ علل لما يلى: 


۱- تتساوی كتلة الجسم على سطح الأرض وسطح أى کوکب آخر. 
۲- يقل وزن الجسم داخل طاثرة محلقة. 
۳ تقل جاذبية القمر عن جاذبية الارض. 


س٠٥‏ : جسم کنلنه ٦‏ کجم على الأرض احسب: 7 
73 1 حت 3 
که اج على سج الم ری انی 


-٣‏ وزن الجسم على سطح القمر. 


س1 :أكمل الجدول التالى: سے 
وجه القارنة dg‏ وو الوزن 
۰ 0 


سید اماب 


وحدة القیاس 
أداة القیاس 
انجاه التاثير 
تاثیر تغیر الکان 
س ۷ اذا كانت كثلة الہ 3 الأرض احسب: 
-١‏ كتلة الجسم على سطح القمر. 
۲- وزنه على سطح الأرض. 


رس ار 
SE‏ 


۳- وزنه على سطح القمر. والتفوق 
el‏ عاطف خاطر | 
E-mail:‏ ۱ 


/ mrmohamedatef@yahoo.com 
ہس‎ ۵6: 07 1 


4 7 3 
۱ Se, 
۱ LA 

Vë 7 


1 


جو يي 0۲ 


سملوظرق الفوق‌فی العلوم الصف السادس ا۷ ند ائى 


تدریبات الوحده الثانية 
تدریبات السدرس الأول (توصيل الحرارة) 


۱- جمیع المواد جيدة التوصیل للحرارة, 
EE‏ جیده التوصيل للخر ازع الخشب, 

۳- تصنع أوانى الطهی و الغلایات من البلاستيك. 

-٤‏ تصنع مقابض آوانی الطهی والقدور من النحاس. 
۵ من المواد رديئة التوصیل للحرارة الألومنیوم. 
7- تتمدد المعادن بالحر ارة ویزداد حجمها, 

۷- تتشابه جمیع المواد فی توصیلها للحر ارة. 


e e e‏ حر E‏ ج16 کر 
لہ لک لک لک لا لا ا 


س۲: أكمل العبارات الثالية: 


من المواد جيدة التوصیل الحرارى 
-٤‏ من استخدامات المواد جيدة التوصیل للحرارة ..................... و WEEN‏ 
من المواد رديئة التوصیل الحرارى ...ب 9 ئ0 0877+ 


009 اتک المواد رديئة التوصيل الجيا يارة وت‎ DN 
SEN er تصنع مقابض غلایات الشای من مواد و‎ -۷ 
E تستخدم 0+ قی قياس درجة الحرارا‎ -۸ 


۱- مواد تسمح بمرور الحرارة خلالها, 

۲- مواد لا تسمح بمرور الحرارة خلالها. 

۳- صورة من صور الطاقة تنتقل من جسم لآخر بشرط وجود اختلاف فى درجاتها. 
4 - مؤشر یساعد فی التعبیر عن مدی سخونة أو برودة الجسم. 

۵ زيادة حجم المادة بتأثیر درجة الحرارة. 


رصم 
ہے ہے ساح ا ا 


س٤:‏ قارن فى جدول بين المواد الموصلة والمواد العازلة للحرارة مع ذکر أمثلة لكل نوع ثم وضح استخداماتها. 


سن : علل لما يلى: 
۱- تصنع مقابض أدوات الطهى من الخشب أو البلاستيك. 
۲- تصنع أوانى الطهى من النحاس أو الالومنیوم. 


کو دش 0700۸007 


الصف السادس ا۷بندائی 


تدریبات السدرس الثانى (قياس درجة الحراراة) 


س۱: ضع علامة () أو (×) آمام العبارات التالية مع ذ العبارات الخطأ: 


۱- بستخدم الترمومتر المئوی فى قياس درجة حرارة جسم الانسان. ( 
۲- تدریج الترمومتر الطبی يبدأ من الصفر حتی ۱۰۰ درجة سيليزية. ( 
۳- يستخدم الترمومتر الطبى فى قياس درجة حرارة السوائل. ) 
4- یوجد فی الترمومتر المنوی اختناق فوق مستودع السائل, ١‏ 
كت الال الشستهنم فى افر مومت الظبی هو الا ۱ 
E EE EE EE‏ 
لعل تاد على اليه کی تین در نا الحر از ف ۱ 
۸- درجة غليان الماء هی صفر درجة سيليزية. ) 


حر جم جم جم رصم 


س۲: أكمل العبارات التالية: 


ہن ی 
EE 2)‏ : عند درجة حرارة 55 51 


۲- یوجد اختناق فى الترمومتر آک7 

۳- من أنواع الترمومترات ..................... و 0ب پ- ‏ 

SE یستخدم الترمومتر المئوی فى ..................... بینما یستخدم الترمومتر الطبی فى‎ -٤ 

6 الترمومتر TEE EE SCH‏ سا خوسر مہو 


۱- أداة تستخد EE‏ السائلة, 

۲ أداة تستخدم فی قياس درجة حرارة جسم الانسان. 

۳- السائل المستخدم فی صناعة الترمومترات., 

-٤‏ عالم سویدی هو مکتشف تدریج الترمومتر. 

۵ بوجد فى النمومتر الظين ليمنع عودة EE‏ 


حر جار e‏ حر ہگ 
ہے ہے مہ رہب تب 


س٤:‏ علل ا يلى: 

۱- یستخدم الزئبق فی صناعة الترمومترات. 

۲- یوجد اختناق فی الترمومتر الطبی. 

P‏ يجب عدم الضغط على الترمومتر الطبى أثناء وضعه فی الفم. 
-٤‏ لا يصلح الترمومتر المتوی لقیاس درجة حرارة الانسان. 


س٥:‏ قارن بین الترمومتر الطبی والمئوی من حيث الترکیب والاستخدام 


eege‏ انا 


سملوظرق الفوق‌فی العلوم الصف السادس ا۷ ند ائى 


تدرییات الو حده الثا 44 
تدریبات السدرس الأول (غاز الاکسچین) 


س۱: ضع علامة () أو (×) آمام العبارات النالیة: 

۱- تعوض عملية البناء الضوئی النقص المستمر للاکسجین. 

۲- غاز الأكسجين عدیم اللون والطعم وله رائحة مميزة. 

۳- یمثل الأكسجين سدس حجم الهواء تقریبا. 

-٤‏ ینحل فوق أكسيد الهیدروجین فی وجود ثانی أكسيد الکربون إلى ماء وأکسجین. 
5- یزرق غاز الاکسجین ورقة عباد الشمس الحمراء. 

٦۔‏ تزداد نسبة الأکسجین كلما ارتفعنا إلى أعلى. 

۷- يستخدم لهب الاکسی آسیتلین فی لحام المعادن. 

A‏ للاکسجین قدرة على الاتحاد المباشر مع معظم العناصر. 

۹۔ لابد من توافر الرطوبة لحدوث صدا الحدید. 


پر رصم 
× لکا لکا لک لک لک لک لا ا 


س۲: أكمل العبارات التالية: CY‏ کو 
۱- پتکون الغلاف الجوی من خلیط عاك تلا رف سس و 0007 
۲- يمثل غاز الأكسجين حوالی 7۰ اين جد انراد لخر 
٣۔‏ تعد یھو اکا او کہ Ee‏ تطح نے 
4- الغاز الأكثر تواجدا فی الهواء الجوى هو از ملیف e‏ 
٥۔‏ عند اتحاد الأكسجين مع أى عنصر یکون ul‏ ساےہ 
/ 
٦۔‏ عندما یتحد الأكسجين مع الهیدروجین Reeg EES‏ 
۷- يتكون غاز الأوزون من 257708 
۸- عند احتراق سلك تنظیف الاوانی فان كتلته نہ 
۹۔ لحماية الحدید من الصدأ یتم عزله عن الهواء باستخدام EE‏ 
س۲: أكتب ١‏ العلمی الدال على کل عبارة من العبارات التالية: 
۱- أحد المركبات الغنية بالأكسجين ويسمى ماء الأكسجين. ١‏ ( 
۲- العامل المساعد فى تحضير الأكسجين فى المعمل. ) ( 
۳ غاز لا پشتعل ولکنه پساعد على الاشتعال. ۱ ( 
-٤‏ خليط من الغازات تحيط بالأرض مجذوبة إليها بفعل الجاذبية الأرضية. ‏ ( ( 
۵- عملية تساعد فی الحفاظ على ثبات نسبة الأكسجين. ( ( 


اعداد All‏ عاطف خاطش Kai‏ 


سلسلۃ طريق القوق فی العلوم 


س٤:علل‏ لا يأتى: 
۱- للنبات الأخضر دور هام فى ثبات نسبة غاز الأكسجين. 


۲- لا یمکن الکشف عن غاز الأکسجین باستخدام ورقتی دوار الشمس. 
۳- یمکن الکشف عن الأكسجين باستخدام شظية مشتعلة, 

٤‏ - تتناقص كمية الأکسجین كلما ارتفعنا إلى آعلی. 

۵ یجمع الأکسجین بازاحة الماء لأسفل أثناء تحضيره بالمعمل, 


3 یجب دهان أعمذة الانارة بالدهانات. 


الصف السادس ا۷بندائی 


0 ۱ہ ۴ 
8 ماردامب‌انی‌بانجم | 

والتقفوفق ۱ 
ای عاطف خحاطر | 


رو )| 


۱ E-mail: 
' mrmohamedatef@yahoo.com 
ع‎ __ mobile: 0184598687 


e 
اھ‎ 
گی‎ 


ES CE 


سلسلة طریق الفوق‌فی العلوم 


الصف السادس ا۷٭بندائی 


س۱: ضع علامة () أو (×) آمام العبارات التالية: 

۱- یتکون جزی ثانی کسید الکربون من اتحاد ذرة آکسجین وذرتی کربون. 
۲- يستخدم ماء الجير الرائق فی الکشف عن ثانى أكسيد الکربون. 

۳- کربونات الکالسیوم تذوب فی الماء. 

-٤‏ يسخدم ثانی أكسيد الکربون فى صناعة طفایات الحريق. 

۰ یستمر شریط الماغنسیوم مشتعلً بعد تعرضه لثانى کسید الکربون. 

7- غاز ثانی أكسيد الکربون أخف من الهواء. 

۷- بسمی غاز الاکسجین بالقاتل الصامت. 


س۲: أكمل العبارات الثالية: 
۱- نسبة غاز ثانى أكسيد الكربون فى الهواء الجوی E‏ 
۲- الرمز الكيميائى ل ثانى أكسيد الكربون هو ا 5 
۳ من أضرار زيادة نسبة ثانى أكسيد الکربون فی Lee‏ 

Es 
EE عند تفاعل الأحماض مع کربونات الکالسیوم یتصاعد غاز‎ ۔٥‎ 
أكسيد الماغنسیوم لونه‎ -5 


ره 
5 


۷- يستخدم غاز ثانی أكسيد الکربون فى التبرید بعد تعرضه ل ...و 


0 


> e> 


کم 1 0۸ 
D Je ۱‏ 
سا کل اما 
۱- تعتبر نسبة زيادة ثانی اکسید الکربون خطرا كبيراً. 


۲- لغاز ثانی أكسيد الکربون أهمية كبيرة للنباتات الخضراء. 
۳- یستخدم غاز ثانی کسید الکربون فى اطفاء الحرائق. 


. تضاف الخميرة إلى العجین فی صناعة الخبز‎ -٤ 
يتعكر ماء الجیر الرائق بامرار ثانی کسید الکربون فيه.‎ ۵ 


٦۔‏ تعانی البيئة من ارتفاع نسبة ثانی أكسيد الکربون. 


(ul ۱ 72 7 2 


لطر نالفو في العلوم الصف السادس ا۷ ند انى 


تدريبات الدرس الثالت (غازالنيتروجين) 


س۱: ضع علامة () أو (×) أمام العبارات التالية: 

۱- يتفاعل غاز النيتروجين بسهولة مع كثير من العناصر الأخرى. 

۲- البقوليات مثل البرسيم والباز لاء وفول الصويا تستفيد من نيتروجين الهواء الجوی. 

P‏ يسمى النیتروجین أيضًا بالازوت ومعناها (غاز الحياة). 

-٤‏ یستخدم الأوزون فى أجواء خزانات السوائل القابلة للانفجار والاشتعال. 

5- غاز الأكسجين عديم اللون و الطعم والرائحة ولا يساعد على الاشتعال. 

٦۔‏ تثبت بكتيريا العقد الجذرية فى النباتات البقولية مثل الفول والبرسيم أكسجين الهواء الجوى. 
۷- يحتل غاز الأكسجين ۷۸ / من مكونات الهواء الجوى. 

س۲: أكمل العبارات الثالية: 

۱- یسمی النیتروجین باسم deeg‏ 


۲ یتکون جزی النیتروجین من ee‏ 
۳- یمثل النيتروجين نسبة تر 


-٤‏ فی تجربة تحضير النيتروجين يستخدم و 
۵ یتم التخلص من غاز الاکسجین بامرار الهواء على WEE‏ 


رصم 
ل سح لکا لاح لا لاا تب 


٦۔‏ يتحد النيتروجين مع شريط الماغنسيوم مكونا مادة 0000م وباضافة الماء تتصاعد رائحة نفاذة جد هی 
رائحة غاز تم ...مہ سے 


oct, 02‏ ) 
۸- یستخدم النيتروجين السائل فی لماوع د یی ات 
سا 
۹۔ پستخدم ..................... فى تخزین البترول وبعض المواد القابلة للاشتعال. 


س۲: علل ٹا يأتى: 
١۔‏ پستخدم النیتروجین فی ملء اطارات السیارات 


۲- يستخدم النيتروجين السائل کمبرد للمنتجات الغذائية والأدوية. 
۳- المصدر الرئيسى لتحضير النيتروجين هو الهواء الجوى. 
-٤‏ عند تحضير غاز النيتروجين يمرر الهواء عبر محلول من هيدروكسيد الصوديوم أو البوتاسيوم. 


5- يدخل النيتروجين فى تركيب جميع الأنسجة الحية. 


کو وت ہہ 200 


علوم 
الصف السادس الابتدائی 
نماذج الأسئلہ 
all‏ حدة الأولی 
(الکتلہ والوزن 


- : علل لما يأتى‎ )١ 


۱- لا تتغیر الكتلة من مکان لاخر . 


DUTOT 98908.‏ 
عفعععععععععععععععععععععععععع عياف 1 1 ة:-, 11111111111 1ئ 


OUR 0 0000 000 TC EELER 


CECR‏ ً1 1 ٔ۹ و و 


ele يبدو رائد الفضاء وكأنه پییبح داغل مرکبه‎ A 


۷۔ الوزن على القمر أقل من الوزن على الأرض. 


١ 
الفصل الدراسى الأول‎ ۰ 


علوم 
الصف السادس الابتدائی 
۲) ضع علامة () أو (72) :- 
۱- تقاس الكتلة بوحدة النيوتن. 
۲۔ كتلة الجسم على سطح القمر = سدس كتلتة على سطح الأرض. 


۳ الكتلة تتغير بتغیر المكان. 


-٤‏ يستخدم الميزان الرقمى فى قياس الوزن. 

۵ الکیلو جرام = ۱۰۰۰ جرام وهو ما يكافئ ۳ لتر من الماء المقطر. 
-٦‏ وزن الجسم يعادل مقدار التمدد فی السلكالزنبركى . 

۷- وزن الجسم على سطح القمز - وزنه على سطح الأرض. 

Lä وزن الجسم يؤثر فیای آنجاه‎ A 


*) أكمل ما بأنی:- 


۲- وحده قياس الكتلة ہک ۱ ۲ .... وحده قباس الوزن 
7 ........................ل پتغیر بتغیر المکان 

LKE x< 8 = الوزن‎ -5 

6 ................... هى قوق جذب الأرض للجسم . 


)٤‏ أكتب المصطلح العلمی لكل Le‏ يأتى:- 

۱- مقدار ما يحتوية الجسم من مادة. 

۲- قوة جذب الأرض للجسم وتؤثر دائما اتجاه الأرض. 
۳- وحدة قياس الكتلة وتكافئ تقریبا كتلة لتر من الماء. 


-٤‏ وحدة قياس الوزن وتكافئ وزن جسم كتلتة ۱۰۰ جم. 


Au 


DLC 


سب سس سب ميد 


الفصل الدراسی الأول 


کر em em‏ لسر 


علوم 
الصف السادس الابتدائی 


اسئلت متنوعہ 
)١‏ إذا كانت كتلة جسم على سطح الأرض تساوی ٠٦‏ کجم احسب:۔ 
أ- كتلته على سطح القمر. 
ب- وزنه على سطح الأرض. 
ج وزنه على سطح القمر. 


۲) جسم وزنه على سطح القمر يساوى ١٠١‏ نيوتن احسب کتلته على سطح الأرض بالجرام. 
)٤‏ ما معنی قولنا:- 
- كتله جسم © كجم. 


- وزن جسم ٤‏ نيوتن. 


۳ 
gé‏ الفصل الدراسی الأول 


علوم 


۸۵,90 الصف الساد س الابتد 


الوحدة الثانيت 
رالطاقہ الحراريي) 


- : علل لما يأتى‎ )١ 


١ 


۲ 


5 


٥ 


- الألومنيوم من المواد جيدة التوصیل للحرارة. 


۱- تصنع النوافذ العازلة للجراة من لوحى زجاج بينهما طبقة هواء. 
تترك فجوات بین قضبان القطارات. 


کک ٹک وپ DREES 10 TEE‏ 


- تستخدم الأغطية الثقيلة و الملابس الصوفية الثقبلة فی فصل الشتاء. 


e,‏ ۱ ۷ 3111 1ئ 


CSS SCT 


الفصل الدراسی الأول 


صب ١‏ ۴ 
مو الصف السادس الابتد 
۰- يستخدم الزنبق فی الترمومترات. 


)١‏ ضع علامة (1) أو (06 :۔ 

۱- من المواد جيدة جیدة التوصيل للحرارة الخشب. 

۲- تصنع مقابض أوانئ الطهی من النحاس: 

۳- تنتقل الحرارة من الا جسام الباردة إلى الساخنة. 

5- النحاس یوصل الحرارة أسرع من الالومنیوم. 

۰ پستخدم الترمومتر الطبی فی قياس درجة حرارة السوانل. 

1- یوجد فی الترمومتر المنوی اختناق فوق مستودع السائل. 

۷- السائل المستخدم فى التر Ba zs‏ الطبی ap‏ الماء, 

A‏ تعتمد فكرة عمل الترمومتر على خاصيّة تمدد. السو انل بالخر ار د. 
۹۔ لا يمكن الاعتماد على حاسة اللمس فی تقدیر درجة الحرارة وانکماشها. 
۳ أکمل ما يأتى:- 

۱- من المواد العازلة ...................ء 071 


gg, `‏ حم om, ` o,‏ حم سر 
سح Dien‏ سس سس >« بدا بے 


۳- معدن ...................يوصل للحراره آسرع من الالومونیوم . 
-٤‏ تدریج الترمومتر المنوی من ................... إلى . 70 


Lë) 


علوم 


الصف السادس الابتد 


۵- يعتبر مادة ...................مادة منتظمة التمدد . 


۱- أسرع معدن يوصل الحرارة. 
۲- المواد التى تسمح بسریان الحرارة خلالھا: 
۳- المواد التى لا تسمح بسریان الحرارة خلالھا, 


5 - جهاز يستخدم فى قیایں درجاتالحرارة. 


5- ترمومتر بستخدم ذرجة حرارة السوائل. 


"- ترمومتر يستخدم لقیاس درجة حرارة الانسان. 


(۹) 


مسب سے ہے E‏ عه سب 


الفصل الدراسی الأول 


@ علوم 

ما تس الصف الساد س الابتد 
الوحدة الثالثہ 
رالغلاف الجوی) 


)١‏ علل لما يأتى : ۔ 
-١‏ الغلاف الجوی له دور فى حمایة الثرض. 


۲- طبقة الأوزون لها دور کبیر فی حماية الکاتنات الحية. 


۳ ثبات نسبة الأكسجين فی الغلاف الجوی بر غم استهلاکه فى عملية التنقتى والاحتراق. 


5 - یعتبر ثانی أکسید المنجنیز عامل مساعد . 


٥۔‏ یجمع ر0 باز Aal‏ الماء لأسفل. 


1 لا یجمع غاز الاکسچین بازاحة الهواء لأسفل. 


)۷۷'هكه٣ٰہ‎ 0۹۹٠٠٠٠۳٣۰۰۰٦٦٠٠" 808 8899ٔ 10-20-202 E 
۰۰۰۰۰۹۰۰۰ 0۷۷0 0َ, sese 
۰+, وھ"‎ TTT OTTEOTTTTTOTOTEEE 
در رر رر رر رر رر ںیہں‎ 


الفصل الدراسى الأول 


علوم 
الصف السادس الابتدائی 


۱ تعکر ماء الجیر الرائق عند امرار CO,‏ عليه . 


DT 
INTE 
DT 
CCS CTT RTE ECHTER 
DROITS EE EK 
ہہ ا ا8ے‎ EES ٭۱٠۱۰٭۱٭۱٭٭٭۱۰٠٭۱۰٭ ہہ ٭۹٭٭.٭ہ.٭.٭٭٭.٭٭‎ 
۰۰111111111111. 


۸- امرار الهواء عبر مخلول مك هیدروکسید الصوديوم أو البوتاسیوم عند/تخضیر النيتروجين. 


۹- المصدر الرئیسی لتحضير النیتروجین هو الهوا ۶ الجوی: 


الفصل الدراسی الأول 


علوم 
الصف السادس الابتدائی 


۲- يستخدم غاز رآ فى ملی اطارت السیارات . 


۲ ضع علامة () أو (66 :۔ 

۱) رمز غاز الأكسجين 05 . 

۲) نسبة غاز CO:‏ ۲۱ % من حجم الهواء . 

۳) یستخدم غاز رآ فی التنفس الصناعی . 

)٤‏ تصنع آوانی الطهی من الألومونيوم. 

)٥‏ الماء یعتبر مادة مهمة لجميغ العملیات الحيوية: 
)٦‏ يستخدم غاز 00 فين صناعة الثلج الجاف . 
DN‏ غاز رآ یستخدم فی صناعة البارود . 

۸ غاز CO:‏ لا يعكر ماء الجیر الرانق . 

۳ أكمل ما يأتى :- 

۱ إذا کان حجم غاز ر0 Ae‏ التحلیل الکهربی للماء ۲ سم" فیکون حجم ES) H.‏ 
۲- صدأ الحدید تسبب 4.....:00..........المصنوعات الحديدية . 


e‏ ھ em em em em emm‏ ہج 
ہے يد بين يد برد CC ENN‏ 


. ولاف على الاشتعال‎ ................... KIEM 
غاز ................... يقل كلما ارتفعناً لاعلی.‎ ۔٤‎ 


٥۔-‏ الرمز الکیمیانی لثانی أكسيد الکربون ::::.....:.,, الذللق يعتبر 9+ 


۷- غاز ........... یتفاعل مع المواد بسهوله و یتحد مع الماغنسیوم مکونا مادة ............. و باضافة الماء 


علوم 
الصف السادس الابتدائی 


. غاز ............................يستخدم فی صناعة المیاه الغازية‎ -١ 
. غاز ............................ مهم لعملية البناء الضوئی‎ -۲ 
500 غاز ......................يعكر ماء الجير الرائق حيث يحول‎ ۳ 
000 إلى .........................الكالسيوم التی لا تذوب فى‎ 
0407 من مصادر غاز ر00 احتراق ...و‎ ۔٤‎ 
يعبأ غاز ............................. فى أسطوانات للغوص تحت الماء‎ ۰۵ 
STT ` SS غاز الأوزون يتكون من‎ ۔٦‎ 
TT ۷۔ غاز‎ 
' عملیة ..............[.. یتنج عنهاً ضوء و حرارة بینما عملية ب4هى‎ -۸ 
. يتحد العنصر مع 0 فی جو من الرطوبة‎ 
. ۹۔ ينحل .............. پاستخدام ثانی أكسيد المنجنيز إلى ماء و ر0‎ 
Kë NW: يعتبر ثانى أكسيد المنجنیز‎ ٠ 


"١‏ ينجذب الغلاف الجوى إلى الكرة الأرضية بواسطة 
)٤‏ أكتب المصطلح العلمی لكل ما يأتى:- 

۱- غاز عديم اللون والطلم و Ae ll‏ يمثل ۲۱ > من حجم الهواء. 
۲- عامل مساعد يساعد فى انلحلال فواق کسید الهيدروجين. 

"- لهب يستخدم فى لحام وقطع المعادن. 


5- الطبقة المتكونة على سطح الحديد عند تعرضه لاگشجین الهواء الرطب. 


۵ غاز يستخدم فى صناعة المياه الغازية. 
A‏ غاز يعكر ماء الجير الرائق. 


۷ غاز يطلق عليه القاتل الصامت تنتجة الكائنات الحية أثناء عملية التنفس. 


۸- عملية تقوم بها النباتات الخضراء لتكوين المواد الغذائية والأكسجين. 
sc?‏ غاز پسمی بالازوت أو عديم الحياة. 


AM 


#....4,. تتم ببطء حیث 


د تد سداد بے سا سد سد KKH‏ 


الفصل الدراسی الأول 


هر حر حر حرم ` o,‏ ` حر ` ` ھ 


علوم 
الصف السادس الابتد 
الوحدة الرايبعي 
(الترکیب والوظیفہ فى الكائنات الحیم) 
)١‏ علل لما يأتى : - 
۱- یغلف محور الخلية العصبية بطبقة دهنيه. 


۲- ینتهی محور الخلية العصبية بتفرعات نھائیة, 


P‏ وجود تشابك عصبی بین,الخلایا العصبية المنجاورة. 


. یعتبر المخ مرکز: التحکم الرئیسی فى الجسم‎ ٤ 


۵ وجود المخ داخل علبة عظمية. 


DROITS E COHEN 

1111-1-30 0 ٹوو 9تت 
یہب فيفع يع ہبہ ہبہ اہ عع باب بی بای اباب یف تا اس اس اس اس E‏ 
رب رہ رط ہہ ب۸ رر بی ا یٹ ایی 
00000020000000 000 


الفصل الدراسى الأول 


علوم 
الصف السادس الابتدائی 


. وجود غضاریف بین فقرات العمود الفقری‎ -١ 


® 1 


کی کک کک کک کک کک ٹپ کپ ٹپ و ت0 0 2 DROE‏ 


CEET‏ 11111 1 ںو19 0999+ 9و ...۰ ۰ئ) 


DESS e CS TS 00 ٹپ‎ ۰ 


DI 06 ( ضع علامة () أو‎ )٢ 

۱) بوجد المخ داخل القفص الصدری . 

۲) المخیخ مهم لتوازن الجسم . 

)٤‏ يخرج من Sall‏ ۱۲ زوج من الاعصاب. 

©) الفعل المنعکس هو استجابة الجسم بطريقة سريعة و تلفائية . 
)٦‏ يجب تجنب الانفعال الشدید. 

۷) يتكون العمود الفقرى من ۳۳ فقرة . 

۸ القفص الصدری ليس له دور فى عملیتی الشهیق و الزفیر. 
1) کل العضلات مزودة بأربطة تعرف بالأوتار . 

۰) بتکون Baal‏ الطرفی من عظام الطرف العلوی فقط . 


AM 


چھم تںھ کھ ھم ل ںھم ںھضم ہھهھم ل ھ 
و کا سد ہے ہے ہے می می می ب 


الفصل الدراسى الأول 


علوم 
الصف السادس الابتدائی 


۳) أکمل ما يأتى : 
۱- یتکون الھیکل المحوری من 22 0772 EEN‏ 


٣۔‏ القفص الصدری وظیفتھ حماية ............................ ٥ٍ ٠‏ 
-٤‏ يتكون العمود الفقری من 7 E‏ 
٥۔‏ المفاصل ............................ ھی التى تربط عظام الجمجمه 


٦۔‏ من آنواع المفاصل چھٹو رش ہو ........... الحركة. 
۷- يتكون عظام الطرف السفلی من عظمة ریس DEET `, E‏ بب پ ‏ 


A‏ العضلات مزودة باربطة تسمی 


۹۔ يحتوى جسم الانستان على .............. عضله يستخدم منها ........ أثناء المشى 
-١‏ يجب ممارسة اط ON ICN‏ بانتظام 
١‏ من أمثلة الفعل المنعكس حركة ..........................عند اقتراب جسم من العين . 


۲- النخاع المستطیل ينظم ضربات ............................» وحركات E...‏ .5۰ 
۳ الجهاز العصبی لهرگزي يتكون من .لل ۳ م7 A‏ 
٤‏ - پتکون المخ من .. « Cs J oc‏ 0.7“ 


)٤‏ أكتب المصطلح العلمی لکل Le‏ یاتی:- 


۱- استجابة تلقائية من الجسم نحو المو ثرات المخنلفة. ) ( 
-١‏ وحدة بناء الجهاز الحصبى. ) ( 
۳- علبه عظمية يوجد بداخلها المخ. ) ( 


-٤‏ عضيو يتكون من مادة رمادية داخلية على شكل حرف H‏ يحيط بها مادة بیضاء. 
) ( 
5- جهاز مسئول عن التكامل والتنسيق بين أجهزة جسم الإنسان. ( ( 


( ) یحافظ على توازن الجسم أثناء تأديه الحركة.‎ A 


AM 


@ علوم 

ee‏ الصف السادس لابتداتی 
۷- الأعصاب التى تخرج من المخ. ) 
۸ الأعصاب التى تخرج من الحبل الشوكى. ) 
۹۔ توجد بين الفقرات لتمنع احتحاکها ببعضها أثناء الحركة. ) 
۰- علبة عظمية تحتوى على تجاويف للعينين والأنف والاذن والفم. ( 
۱ المفاصل التى تتيح الحركة فى أتجاه واحد فقط. 2 
۲- المفاصل التی تتیح الحركة فی جمیع الاتجاهات. ` 
-١‏ العضلات التى تستطيع تحريكها بارادتك] ) 
-١ ٤‏ العضلات التى تعمل تلقانیا ولا تستطيع أن تتحکم فیها, 2 


کر e em‏ کر em‏ کک em‏ +ہم 


۱ 
EES‏ الفصل الدراسی الأول 


علوم 
الصف السادس الابتداتي 
ال جابم 
all‏ حدة الأولى 
(الکتلہ والوزن 


- : علل لما يأتى‎ )١ 

۱- لا تتغير الكتلة من مکان لآخر . 

- لأنها عبارة عن مقدار ما يحتوية الجسم من مادة فلا تتغیر بتغیر المکان, 

۲ كتلة الجسم على الأرض تساوی:کتلتة على القمر. 

- لأن الكتلة مقدار ثابت لا تتغیر wein‏ العگان. 

"- يجب وضع المیزان ذو الکفتین افقیا على رف ثابت. 

- حتی لا يتأثر بای اھتزازاؤا۔ 

-٤‏ تختلف کتلة جسم ما عن وزن نفس الجسم. 

- لن الكتلة هى مفدار ما حتویة الجسم من la‏ آما الوزن فهو مقدار قوة جذپ الارض للجسم. 
٥۔‏ يستخدم المیزان الزنبركي فی تعيين وزن الجسم. 

- لان وزن الجسم ينهد الملف الزنبرکی بمقدار يزيد كلما زاد وزنتلجسم) 
٦۔‏ يبدو رائد الفضاء وكأنه Seit‏ دالخلی مركبه فضاء. 

- بسبب انعدام الجاذبية. 

۷- الوزن على القمر أقل من الوزن على الأرض. 

- لأن الجاذبية على القمر أقل من الجاذبية على الأرض. 

۸- وزن الجسم فى الطائرة أقل من وزنه على سطح الأرض. 

- لأنه كلما ابتعدنا عن مركز الأرض تقل الجاذبية وبالتالی يقل الوزن. 


١6 
د الفصل الدراسى الأول‎ 


GC?‏ علوم 
Bes‏ الصف السادس لابتداتی 

۲ ضع علامة ) أو ( ) :- 

۱- تقاس الكتلة بوحدة النیوتن. )0۸( 
۲ کتلة الجسم على سطح القمر = سدس كتلتة على سطح الأرض. 0( 
۳ الكتلة تتغیر بتغير المکان. )2( 
5- يستخدم الميزان الرقمی فى قياس الوزن. 20 
۵ الکیلو جرام = ۱۰۰۰ جرام وهو ما يكافئ ۳ لتر من الماء المقطر. 0( 
A‏ وزن الجسم يعادل مقدار التمدد فى السيلك الزنبرکی . 4 
۷- وزن الجسم على سطح القمز = وزنه على سطح الأرض. 0( 
A‏ وزن الجسم يؤثر فیای آنجاه دالما. Ka‏ 
۳ أکمل ما يأتى:- 
١‏ الكتلة هی ... مقدار ... ما يحتوية الجسممن مادة . 
۲- وحده قياس الكتلة ... گجم ... أو ... جم .ٴ, وحده قياس الوزن ... النیوتن .. 
۳ الكتلة....لا يتغير بتغیر المکان. 
4- الوزن = ... الکتلة (کجم)/.. × ۱۰ 
٥۔‏ ... الوزن ... هی قوة جذ sage ll‏ . 


)٤‏ أكتب المصطلح العلمی لكل ها پاتی:۔ 


-١‏ مقدار ما يحتوية الجسم من مادة. (الكتلة) 
۲- قوة جذب الأرض للجسم وتؤثر دائما اتجاه الأرض. (الوزن) 
٣۔‏ وحدة قياس الكتلة وتكافئ تقريبا كتلة لتر من الماء. (الكيلو جرام) 


5 - وحدة قياس الوزن وتكافئ وزن جسم كتلتة ۱۰۰ جم. (النيوتن) 


ER‏ الفصل الدراسى الأول 


علوم 
الصف السادس الابتدائی 


۱) إذا كانت کتلة جسم على سطح الأرض تساوی ۰ کجم احسب:- 
الحل 


أ الكتلةعلى سطح القمر = ٠١‏ كجم لأنها مقدار ثابت لا يتغير بتغير المكان 
ب- وزنه على سطح الارض 
الوزن - الكتلة»ا ٠١‏ 


۱۰ xX »ا‎ = 
نیوتن‎ ۰۰ = 
3 ۱ 7 7 
۱ 
> ٠ DN mm = 
1 


٦٠ 
نیوتن‎ ۰ 5 
جسم وزنه على سطح القمر بساوی ۱۹۰ نَیّوتن احسب كتلته على سطح الارض بالجرام.‎ )۲ 
الحل‎ 

e 1‏ ۱ ۱ 
- وزن الجسم على القمر >/ > × وزنه على الارض 
لوزن على الا رض ی كي ENZ‏ 
الوزن = الكتلة ٠١‏ 


الکتلة بالجرام = ASS 7۲ ۰ x ٩۰‏ 
۳) جسم وزنه على سطح الأرض ۲۰۰ نبوتن اح كتله الجسم وکم تکون كتلته على سطح القمر ؟ 


الحل 
- الوزن = الكتلة × ۱۰ 
الكثلة - كدلك - لل - ۳۰ کجم 
الكتلةعلى سطح القمر = ۳۰ كجم لأن الكتلة مقدار ثابت لا يتغير بتغير المكان. 


- كتله جسم © كجم : أى أن مقدار ما يحتوية الجسم من مادة - © کجم. 
- وزن جسم ٤‏ نيوتن: أى أن مقدار قوة جذب الارض للجسم = ٤‏ نیوتن. 


۱۷ 
0 الفصل الدراسی الأول 


علوم 
الصف السادس الابتد 
الوحدة الكانيي 
(الطافہ الحراریم) 
)١‏ علل لما يأتى : - 
۱- الألومنيوم من المواد جيدة التوصيل للحرارة. 
- لأنه يسمح بسريان الحرارة خلاله. 
۲- يسخدم الألومونيوم فى صناعة أوانى الطهى. 
- لأنه جيد التوصيل للحراره. 
۳- تصنع مقابض أوانى الطهلی من الخثيب أو البلاستيك. 
- لأنهما من المواد ردیئه التؤضيلا للحرارة. 
۲۔ تصنع النوافذ الغازلة للجراة من لوحي زجاج بینهما طبقة هواء. 


- لان الهواء مادة ردیثه الثو صبل للحروارة ما پزدی إلى عدم وصول الحرارة لداخل المنزل صيفًا وعدم 
تسربها من المنزل إلى الخار ج شتاء. 


5- تترك فجوات بین قضبان القطارات. 

- حتی لا بحدت لها النوااء عتما تتمدد مما بزدی إلى وفوع حوادث. 

۵ تستخدم الأغطية EEN‏ اس الصوفية الثقيلة فى فصل الشتاء, 

- لأن الصوف من المواد العازلة ا للذرار ةافتحافظ على جر enee‏ عم الشعور بالبرودة, 
٦۔‏ تسمية الترمومتر المنوی بهذا الإا 

- بسبب تقسیم المسافة بين درجة انصهار الثلج ودرجة غلیان الماء إلى ۱۰۰ قسم. 

۷- لا بستخدم الترمومتر المنوی فى قياس درجة حرارة الا نسان. 

- لأن الزنبق برجم بسرعة إلى المستودع لعدم وجود اختناق, 

۸- یجب رج الترمومتر الطبی قبل استخدامه. 


- حتى برجم الزنبق إلى المستودع قبل قياس درجة الحرارة . 


۱۸ 
ge‏ الفصل الدراسی الأول 


علوم 
الصف السادس الابتد 
۹۔ لا یطهر الترمومتر الطبی بوضعه فی ماء مغلی. 


- لآن درجة غلیان الماء ٩۱۰۰‏ س ونهاية تدریج الترمومتر الطبی ۶۲ س فیتمدد الزئبق ویضغط على 
الأنبوبة الشعرية وینکسر. 


۰- يستخدم الزئبق فی الترمومترات. 


- لأنه: - معدن سائل فضی اللون يمكن رؤيتة بسهولة. - جید التوصیل للحرارة . 
- مادة منتظمة التمدد. - لا بلتصق بجدران الأنبوبة الشعرية. 


- یبقی سائل بین درجتی حرارة - ۶۳۹ و924 Dës Oe‏ .پعطی مدی واسم لقیاس درجة الحرارة. 
١‏ يجب عدم الضغط على التزمومتر بالاسنان 

- حتى لا ينكسر و يخرج«الزنبق و يبب التسمم . 

. وجود اختناق فیٰ الترمومثر الطبى‎ A) 

- ليمنع رجوع الزنیق إلى المستودع بسرعة حتى نتمكن من تسجيل القراءة ببيهولة. 

۳- يسمى الترمومتر المتوى بالترمومتر السليزيوسى . 

- نسبة للعالم سيلزيوس الذي صمم التدريج السلزپوسی . 

۲ ضع علامة dr‏ 0:0 


۱- من المواد جيدة جيدة Ra gll‏ للحرارة الخشب. 0( 
۲- تصنع مقابض آوانی الطهی من العایں. (26) 
۳ تنتقل الحرارة من الاجسام الباردة إل الیباخنة, Ka‏ 
4- النحاس يوصل الحرارة أسرع من الالو 60 
٥۔‏ يستخدم الترمومتر الطبى فى قياس درجة حرارة السوائل. )%( 
٦۔‏ یوجد فی الترمومتر المنوی اختناق فوق مستودع السائل, ol‏ 
۷- السائل المستخدم فى الترمومتر الطبی هو الماء. (26) 
۸- تعتمد فكرة عمل الترمومتر على خاصية تمدد السوائل بالحرارة وانكماشها. 6 
۹۔ لا يمكن الاعتماد على حاسة اللمس فى تقدير درجة الحرارة. ك4 
AN‏ 


الفصل الدراسی الأول 


۳) أكمل ما یأتی:- 


۱- من المواد العازلة ... الخشب » البلاستيك . 


۲- من المواد الموصلة ... النحاس ء الحدید ... 


علوم 


الصف السادس الابتد 


۳ معدن ... النحاس ... يوصل للحراره آسرع من الالومونیوم . 


5- تدریج الترمومتر المنوى من .... صفر " . 


..*٠٠١ .. إلى‎ ... 


5 يعتبر مادة .... الزئيق ... مادة منتظمة التمدد . 


٦۔‏ الترمومتر ... المنوى ... لا يحتوى على الثلتتاق و نذرايجة من صفر ٠١ ١‏ * . 


... ۰۲9۷ eeng AE جتی‎ A Ca ... الزئبق يبقى ... سائلا‎ -۷ 


۸۔ السوائل تتمدد ب ... الخر اره ...3 تنکمش ب ... البرودة .. 


)٤‏ أكتب المصطلح العلمی لكل ما يأتى:- 


5 أسرع معدن بوصل الحر ار د. (النحاس) 

۲- المواد التی تسمح بسریان الحرارة خلالها. (مواد موصلة للحرارة) 

EN‏ تسمح بسريان الحرارة خلالها, (مواد ردینه التوصیل للحارخ) 
4- جهاز یستخدم فى قياس لجات الحرارة. (الترمومتر) 


۵ ترمومتر بستخدم درجاڈ خر ارق السوانل. 


(الترّمومتر المنوی) 


EN‏ ترمومتر بستخدم لقباس درجة حرارة الانبیان. (الترمومتر الطبی) 


AA 


الفصل الدراسی الأول 


علوم 
الصف السادس الابتداتي 
الوحدة الثالثہ 
رالغلاف الجوی) 


- : علل لما يأتى‎ )١ 
الغلاف الجوى له دور فى حماية الأرض.‎ ۔١‎ 

- حماية الأرض من الأشعة الفوق بنفسجية . 

- يعمل على اعتدال درجات الحرارة . 

۲- طبقة الأوزون لها دور كبير فی حايّة الکائنات الحية. 

- لأنها تحمى الكائنات الحيةيظل الاشبعة الفوق بنفسجیه ‏ 

۳- ثبات نسبة الأکسجین فى الغلاف الجوى برغم استهلاكه فی عملية التنفس والاحتراق. 

- لأن هذا النقص یعواضن باییگمرار بعملیة,البناء الضونى. 

5- يعتبر ثانى أكسيد المنجنيز عامل مشاعد / 

- لأنه يدخل التفاعل بدون خير فى كميته أو خواصه . 

5- يجمع ر0 بإزاحة الماء لأسفل. 

- لأنه شحيح الذوبان فی"الماء) 

1 لا يجمع غاز الأکسجین بازاحة/الهواء لأسفل. 

۔ لأنه اثقل من الهواء. 

۷- يجب طلاء أعمدة الانارة والكبارى. 

- ليتم عزلها عن الهواء حتى لا تتعرض للصدا بفعل الرطوبة والهواء. 

۸- يستخدم لهب الاكسى استيلين فى قطع و لحام المعادن. 

د لانه تصل در جة حر از که فی ۳6۵۰۰ 

۹۔ زيادة نسبة 00 فى الجو . 


بسبب زيادة : أ احتراق الوقود ب۔ ازالة الغابات 


۳۱ 
SS‏ الفصل الدراسی الأول 


علوم 
الصف السادس الابتدائی 
۰- حدوث ظاهره الاحتباس الحراری . 
- لزيادة نسبة ي0') فى الجو . 
١‏ تعکر ماء الجیر الراتق عند امرار CO:‏ عليه . 
- لتکون کربونات الکالسیوم التی لا تذوب فی الماء. 
۲- بستخدم ,00 فى مطفأة الحریق . 
۔ لأنه لا يشتعل و لا بساعد على الاشتعال. 
۳ یجمع ر00 بازاحه الهواء لأعلى . 
۔ لأنه اثقل من الهواء . 
٤‏ - لا یجمع ثانی کسید الکربون با احة الماء, 
- لان ثانی آکسید الکرابون یذواب فی الماء. 
٥۔‏ یسمی غاز نانی أكسيد الکربون بالقاتل الصامت. 
- لان الانسان لا يستطيع رویته أو تذوقه والتنفس فی مکان مغلق ردی التهوية يؤدى إلى زيارة نسبة غاز 
ثانى اکسید الکربون فاق باعراضن SEH‏ وفقدان en d‏ والوفاة, 
An‏ الافراط فی تناول المشرّوبات الغازية غير صحی. 
- لارتفاع نسبة نانی أگسید.الگر ین التی تؤدى إلى مرض هشاشة العظاغ و عي الخصول على الاکسجین 
اللازم للعملیات الحيوية së‏ فیسب,الوفاد. 
۷۔ یدخل النیتروجین فی ترکیب جمیع الأنبجة الحية. 
- لأنه الحنصر الاساسی فى تكوين البروتیناٹ 
۸- امرار الهواء عبر محلول من هيدروكسيد الصوديوم أو البوتاسيوم عند تحضير النيتروجين. 
- لأمتصاص الكميات القليلة من ثانى أكسيد الكربون المتواجدة. 
۹۔ المصدر الرئيسى لتحضير النيتروجين هو الهواء الجوى. 
- لأن النيتروجين يكون ۷۸ من مكونات الغلاف الجوى. 


۰- يسمى النيتروجين بالأزوت (عديم الحياة) 
- لأنه لا يشتعل و لا يدخل فى التنفس. 
AAA‏ 


الفصل الدراسی الأول 


۴ ۱ gung? 
الصف السادس الابتد‎ E 
. فی تحضیر غاز رآ یتم امرار الهواء على فلز النحاس الساخن‎ ١ 
. بستخدم غاز :11 فی ملی إطارت السيارات‎ -۲ 
لنسبی فی حجمه عند تغير درجات الحراره.‎ A ۔ للثبات‎ 


۲ ضع علامة d Gi‏ ۸5) :۔ 


Lä . رمز غاز الأكسجين و0‎ )١ 
02 من حجم الهواء!!‎ % ۲۱ CO نسبة غاز‎ )۲ 
0 . يستخدم غاز ر فى التنفس: الصناعی‎ )۳ 
GI . تصنع آوانی الطهی من الألوموتیوم‎ )٤ 
Gi . الماء بعتبر مادة مهمة لجمیع العملیات الحيوية‎ )٥ 
Gi . يستخدم غاز ,606 فی صناعة التلج الجاف‎ )٦ 
4 . غاز رآ( يستخدم فى صناعة البارود‎ )۷ 
LA . غاز ,00 لا بعکر ماء الجیر الرائق‎ )۸ 


۳ أکمل ما يأتى :- 

۱- إذا کان حجم غاز ر0 Ae‏ التكليل الکهربی للماء ۲ سم" فیکون حك Ha‏ © سم" .. 
۲ صدأ الحدید تسبب ... تاکل ... المصنو عات,الحدیديةج 

۳ غاز ... 0 ... يساعد على الاشتعال. 

. غاز ...0 ... يقل كلما ارتفعنا لأعلى‎ -٤ 

... الرمز الكيميائى لثانى أكسيد الكربون ...و00 ... لذلك يعتبر ... مركب‎ -٥ 

1 تضاف ... الخميرة ... للخبز لیصبح مساميا. 


۷ غاز .. النيتروجين .. يتفاعل مع المواد بسهوله و يتحد مع الماغنسيوم مكونا مادة .. بیضاء .. 
وبإضافة الماء تتصاعد رائحة ... الأمونيا .. . 


.. يستخدم غاز رل فى ملئ ... إطارات ... السيارات و بعض أنواع من ... المصابيح‎ A 


۳۳ 
IR‏ الفصل الدراسی الأول 


علوم 
الصف السادس الابتدائی 


۰- غاز ... النیتروجین ... يسمى عديم الحیاه أو ... آزوت .. 
-١‏ غاز ... ثانی أكسيد الکربون ... يستخدم فى صناعة المیاه الغازية . 
-١‏ غاز ... ثانى آکسید الکربون ... مهم لعملية البناء الضونی . 
۳ غاز ... نانی آکسید الکربون ... يعكر ماء الجير الراتق حيث يحول ... هیدورکسید .... الکالسیوم 
إلى ... کربونات ... الکالسیوم لا تذوب فى ... المای... . 
٤۔‏ من مصادر غاز ر00 احنراق ... خشپ un El A‏ 
٥۔‏ يعبأ غاز ... ,0 ... فی أسطوانات للغوص تحت الماء , 
٦۔‏ غاز الآوزون ینکونهن VOD...‏ ... ذرات من ي0 . 
۷۔ غاز ...,0 ...انلا من all‏ 
۸- عملية ... احتراق... ينتج عنها ضوء و حرارة بینما عملية ... الأكسدة ... تتم ببطء حيث يتحد 
العنصر مع ر0 فی جو من الرطوبة . 
۹۔ بنحل ... فوق أكسيد آلهیدروجین ... باستخدام ثانى کسید المنجنیز إلى ماء و 02 . 
۰۔ يعتبر ثانی کسید المنچنیز ... عامل مساعد ... 
-١‏ ینجذب الغلاف الجوق إلئ,الكرة الأرضية بواسطة ... الجاذبية الأريية . . 
)٤‏ أكتب المصطلح العلمی لکل ما پائی:۔ 
۱ غاز عدیم اللون والطعم و الرانخة بمثل 4سن zë‏ الهو اء. (غاز الاکسجین) 
۲- عامل مساعد يساعد فى انحلال فوق آکنتید الهیدررجین. (ثانی أكسيد المنجنیز) 
۳- لهب يستخدم فى لحام وقطع المعادن. (لهب الاکسی استیلین) 
- الطبقة المتكونة على سطح الحدید عند تعرضه لأكسجين الهواء الرطب. (صدأ الحدید) 
۵ غاز پستخدم فى صناعة المیاه الغازيد. (غاز تانی آکسید الکربون) 
1- غاز يعكر ماء الجیر الرائق. (غاز ثانی أكسيد الکربون) 
۷۔ غاز بطلق عليه القاتل الصامت تنتجة الکاننات الحية آثناء عملية التنفس. (غاز ثانی أكسيد الکربون) 
۸- عملية تقوم بها النباتات الخضراء لتکوین المواد الغذائية والاکسجین. (عملية البناء الضونی) 
۹۔ غاز يسمى بالازوت أو عدیم الحياة, (غاز النیتروجین) 


۲٤ 
الفصل الدراسی الأول‎ ge 


علوم 
الصف السادس الابتد 
الوحدة الرايبعي 
(الترکیب والوظیفہ فى الكائنات الحیم) 
)١‏ علل لما يأتى : - 
۱- يغلف محور الخلية العصبية بطبقة دهنيه. 


- لحماية الخلية وامدادها بالطاقة. 

۲- ينتهى محور الخلية العصبية بتفرعات نهائية. 

- حتی يتكون تشابك عصبى مع خلایا‌آخژزی. 

۳- وجود تشابك عصبی بین هیا )99 السجاور ده 

- لآهمیته فی انتقال وتوضیل cl,‏ العصبی. 

4 - یعتبر المخ مرکز التحکم الرئیسی فى الجسم . 

- لأنه ینسق جمیع العملیات و الافکارو السلؤکیات و العواطف (الإرادية واللإراديّة). 
٥‏ وجود المخ داخل علبة عظمية. 

٦۔‏ النصفان الکرویان في المخلهما أهمية كبيرة. 

- التحکم فى الحرکات ار اج 

- اسثقبال التبضات الحصبية ‏ 

- یحتوی على مراکز التفکیر والذاكرة. 

۷- المخیخ مهم جدا للجسم. 

- یحافظ على توازنه أثناء الحرکة . 

. إصابة النخاع المستطیل يؤدى إلى الوفاة‎ A 

- لأنه مستول عن تنظیم ضربات القلب و تنظیم حركة التنفس. 
A‏ سرعة سحب اليد عند ملامستها لجسم ساخن . 


م۲۵ 
ge‏ الفصل الدراسی الأول 


علوم 
الصف السادس الابتداتی 
۰- يجب عدم الاسراف فی تناول المنبهات . 
- لأنها تؤدی للتوتر العصبی و تزثر على النوم. 
١۔‏ وجود غضاریف بین فقرات العمود الفقری . 
- لتمنع احتكاك الفقرات ببعضها 
۲ القفص الصدری له دور كبير فی حياة الانسان . 
- لأنه يعمل على حماية الرنتین و القلب و له دور فى عملیتی الشهیق و الزفیر. 
۴ الحفاصل مھمڈ ال Së‏ 
- لأنها تسهل الحرکه. 
٤۔‏ مفصل الرکبة من المفاصل مجدودة الحرکد. 
- لأنها تتیح الحركة فلی انجاه و آحد فقط. 
© مفصل الکتف امن المفاصل واسعة الحركة. 
- لأنها تتیح الحرکة فى جمیم الانجاهات, 
7 - يحب تناول الغذاء الطبحی المزود بالکالسیوم و الفوسفور . 
- لتجنب الاصابة بأمراض لين العظام, 


۷- يجب عدم الجلوس و الوقوفش بطريقة غير صحيحة . 
- للمحافظه على صحة الھیگل الطظمی. 
۲ ضع علامة ( أو (66 :۔ 


۱) یوجد المخ داخل القفص الصدری . LA‏ 

۲) المخیخ مهم لتوازن الجسم . Gi‏ 

۳) الحبل الشوکی تخرج منه اعصاب شوكية . Gi‏ 

LA) یخرج من المخ ۱۲ زوج من الاعصاب.‎ )٤ 

5( الفعل المنعکس هو استجابة الجسم بطريقة سريعة و تلقائية  .‏ () 

4 يجب تجنب الانفعال الشديد.‎ )٦ 
Aal 


الفصل الدراسی الأول 


2ھ علوم 
ت081 الصف السادس الابتداتی 
DN‏ يتكون العمود الفقرى من ۳۳ فقرة . (ہ) 
۸ القفص الصدری لیس له دور فى عملیتی الشهیق و الزفیر. Ka‏ 
1) كل العضلات مزودة بأربطة تعرف بالأوتار . 6 
۰) يتكون الهیکل الطرفی من عظام الطرف العلوی فقط . Ka‏ 
۳) أكمل ما يأتى : 
۱- يتكون الهیکل المحوری من ... جمجمة و عمود فقری و قفص صدری .... 
۲- الجمجمة وظیفتها حماية ... المخ .. 
۳ القفص الصدری وظیفته حظاية ... القلب ار لین کم 
5 - بتکون العمود الفقری من ... ۲۳ ... فقرة . 
٥۔‏ المفاصل ... الثابتة — هي آلتی تزبط عظام الجمجمه : 
A‏ من آنواع المفاصل ... و اسع ... الحرركة» ... محدود ... الحركة . 
۷ یتکون عظام الطرف السفلی من عظمة ي الفخذ » الساق » القدم ... . 
A‏ العضلات مز و باربطة تسمی ++ أوتار ... 
۹۔ بحتوی جسم الانسان" علیٰ)... 1۵۰ ... عضله يستخدم منها .... ۲۰۰ .+ أَثناء المشی . 
۰- يجب ممارسة .... الرياضة », بانتظام . 
۱ من أمثلة الفعل المنعکس حزاكة,... ر اقوش المين ... عند(اقتراب كع من العين . 
۲۔ النخاع المستطیل ينظم ضر بات لوق ی ي سنش . 
A7‏ الجهاز العصبی المرکزی يتكون من ... المخ » الحبل الشوکی ... . 
٤۔‏ يتكون المخ من ... تصفان کرویان ... ء و ... مخيخ ... » ... نخاع مستطیل .. . 
)٤‏ أكتب المصطلح العلمی لكل ما يأتى:- 
۱- استجابة تلقانية من الجسم نحو المزثرات المختلفة, (الفعل المنعکس) 
اد وخدة يتاه الچھلا العصبی (الخلیة العصبية) 
"- علبه عظمية يوجد بداخلها المخ. (الجمجمة) 


۳۷ 
0 الفصل الدراسی الأول 


@ علوم 
E‏ الصف السادس لابتداتی 

4- عضو يتكون من مادة رمادية داخلية على شكل حرف H‏ يحيط بها مادة بيضاء. (الحبل الشوکی) 
۵ جهاز مسئول عن التكامل والتنسيق بين أجهزة جسم الإنسان. (الجهاز العصبى) 
٦‏ يحافظ على توازن الجسم آثناء تأديه الحركة. (المخیخ) 
۷ الأعصاب التى تخرج من المخ. (أعصاب مخية) 
۸- الأعصاب التى تخرج من الحبل الشوكى. (أعصاب شوكية) 
۹۔ توجد بين الفقرات لتمنع احتحاكها ببعضها أثناء الحركة. (العضاريف) 

۰۔ علبة عظمية تحتوى على تجاويف للعینین وّالأنت وّالاذن و الفم. (الجمجمة) 

۱- المفاصل التی تتیح الحرکة فی آنجاه و احد فقط: (مفاصل محدودة الحرکذ) 
-١‏ المفاصل التی تتیح الحرکة فى جمیع الاتجاهات. (4فاصل واسعة الحركة) 
۳ العضلات التی تستطیع تحریکها بارادتك. (عضلات إرادية) 

۶ - العضلات التئ تعمل تلقائيا ولا تستطيع أن تتحكم فيها. «عضلات غير إرادية) 


مع تمنياتنا بالنجاح والتوفيق 


۳۸ 
ge‏ الفصل الدراسی الأول 


له التمام بسھعو 


Schoola‏ ن. 
الاق 


ke‏ ور تا 


حي و حده قباس الکتلة وتکا ue‏ 
سے و وحدة قباس الوزن وتكافئ تقریبًا وزن جنم كتلته ۱۰۰ جرام.(| لع مل الو 


كي جسم کتلته على سطح الأرض ” کجم. احسب وزنه على سطح الأرضء وعلی ی 
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7 یت قراءة المیزان ‏ ۱۱۹,۷۲ جرام قراءة المیزان = ۱۸٦,۷۳‏ جرام 


لہ التمام بسهولة 


۳ Schoola 
SCH 


سک جسم وزنه ۲۰ نيوتن 
9 .۱ کجم. 


E /elschoola Wu /elschoola ف‎ /elschoola @®(o) /elschoola ))8 www.elschoola.com ۱ 


D 
-3 


۲ +۲ + - ۲۰ السادس الايتدائى‎ ` ۱ daa 
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۱ ۳۳ 6 


سک تصنع مقابض أوانى الطهى والقدور من الا( d‏ 
سے وم من المواد رديثة التوصيل للحرارة E‏ 


هه بسبوسب سب ومسب 


ظ الصق السادس الايتدائى ۹۔ ١٢٢‏ 
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له ol‏ 0 بسھو 


۳ Schoola 
SCH 


شركة جي بی اس للطبع والنشر والتوزیع ۵ - ۲۷۰۲۰ العصل الد راسی الأول 


E /elschoola Wull /elschoola /elschoola 


©)0( /elschoola OD www. elschoola Com em و‎ 


س و ہے اه سم علوماب / حامد البیومی 


d 


WT ہے‎ 


قارن بین: الترمومتر المئوى والترمومتر الطبی: 
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م ۱ ` السادس الايتدائى ۹ - ۲۰۲۰ 
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الصف السادس الایکد اثی ۹ - ۲۰۲۰ 
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۱ ۱ ظ‎ | | 
۱ | ۱ ۱ 
| ۱ ۱ ۱ ۱ 
| ۱ ۱ ۱ 
۱ ۱ ۱ 
۱ ۱ DR 
۱ ۱ ۱ 
| 
۱ ۱ ۱ ١ 
۱ E 
۱ 1 
۱ | , 5 
۱ | ۱ ۲ ۲ | 


5 انمام سول علوم ٦ب‏ |/ حامد البیومی 
2٩۵ ۱۱‏ 


Za Schoola 
الا‎ - 


و ندریبات الدرس —e‏ 


أمام العبارات الصحيحة أو (×) آمام العبارات غير الصحیحة: 

1 کس 1 فرة من النباتات الخضراء أثناء عملبة البناء الضصوئی ۱ صر ( 
ر غاز ال كشجين من تفكك محلول فوق أكسيد الهيدروجين 

فی و اف آ كيد الکربون. CR‏ ۵ یر طخ Ke‏ 
تقل كتلة اعد اتلم ابنازااکین . وا (4) 
فا الا وگ ویرمز له بالرمز ,0 مگلده‌ فلت ( (a‏ 
مصنو عم EE‏ تعرضها للرطوبة. ep‏ 
ET‏ مادة بیضاء اللون. سس ) 


bh, 


A D‏ على الاشتعال, فماذا يحدث 
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GZ 


8 الصف السادس الایتدائی ۲۰۲۰-۸۹ 
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شركة جي بي اس للطبع والنشر والتوزیع 
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r¬ 


نولیات مغل قات البرسیم تستفید من نیتروجین الهواء الجوی. 
۱ حین‌پالا زوت ومعناها عدیم الحياة. 


سب الصف السادس الابتدائى 
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ew‏ تشت EE‏ یم أ كسجين الهو اء 


یښ 


جين الب 


شركة جي بی اس للطبع والنشر والتوزیع ۵ - ۲۰۲۰ القصل الد راسي الأول 


j ۰۵ ۱۵۷13 ۵ së /elschoola 9 
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المادة A8 ١‏ ل ...اچ ........ 


الدال على كل عبارة مما يلى: 
ية من الجسم نحو المؤثرات المختلفة. 


ei کے‎ 
eh at یۓ ۱ سد‎ : : , 


شرکة جي بي اس للطبع والنشر والتوزیع ۹ - ۲۰۲۰ الفصل الد راسى الأول 
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007 علوم ب | / حامد البیومی 


۲ے old‏ الما بسهولة 
| ۷« تایح ح ل7 207 ہیں د شي 


ی کت ضر سے 


a‏ کیب و والوظیفه فى الکائنات الحية 


وا لدد مو سح الأجزاء الثالنة مخسج Jee‏ 
> @ بل البو d‏ سے - دودح ضا BT: E E 3 S‏ 
سے 9 4 4 ۶ e‏ ۹ ۱ 3 


© التصفان بر ۳ ا 4 5 EY.‏ ۴2 ی اقوت 


کے ماذا يحدث عند........؟ 


E RE Kee پت‎ Ae 3 

9 تعرض إصببعاك لوخز شر شو کة نبات. WA‏ 

SC Ce, ۳‏ ریب ره ۱ تو CA‏ .رہہ 0 حو 
سب اقتراب wt ge" EN‏ من کر فجأة. 2 

ک0 عقل لکل مما يأتى ` wgl‏ 

TR‏ المستطيل تودی إلى الوفاة. ہے جک 

5 حسم es‏ ۳ نارازه سسکا LE‏ .2 ۸ ۳ ۱ 

م داخل الجمجمة و یمتد تد الحبل اسر خلال اسر وان 


۳ d W 7 ` ۱ 

22 3 : ۱ 5 1 

2 11 Ai 
: + لال‎ e 6 ۹ 

RI 2‏ 8 ۱ کا ھا فلا 1 ل 1 Lt‏ 

۱ ۵ 

۱ A ke E" 
L ۳" 
3 SS v 
ا‎ 4 P 
d D Bn 
H` 

١ 1 wë 1 

۱ 9 ` b P بے‎ 

K ER? 8 هه تھا تا کا‎ 6 8 SEES S ۲ 5 WW 
۳ 2 EE 5 ۱ ۳ 
e 1 ۱ می ے1 7ز‎ 
D ۱ 23 8 
AC 0 K SS" ۲ 
Ze? 1 5 
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الصف السادس الابتدائی Aa‏ 
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e) 1 /elschoola @ ۵ com لھا‎ 


e 


۲۰ 


نتنداما: اکما ‏ المحملما دور ۱ 
Ki‏ 
TL TT ET fb‏ شدلا عر أنواع الستاصیا ۱ 


جس" 
بل 


شركة جي بی اس للطبع والنشر والتوزیع 


E 3/6۰٥ ۷0۷00 /elschoola ۶ ۵ gel /elschoola © www elschoola com , 


۳ نشاصا: ا كمل المخصلصا لا دز 
foi e‏ المجه رع ووفلیقٹھا 


سس الصف السا< سر الایتدانی ۹ - ۲+۲۰ 
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۳ ماه مور علوم ٦ب‏ ۱/ حامد البیومي 


dë Schoola 
الا ساق‎ 


Ab :‏ اکتب المصطلح العلمی الدال على کل عبارة من العبارات Hei‏ 
۳ مجمة والعمود الفقاری والقفص الصدری. 


شركة جي نی اس للطبع والنشر ec‏ 4 ۲ - + ۸۲ ۲ القصل الد راسی الأول 
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الصف السادس الایتد انی ۵۹ - ۲۰۲۰ 
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5 ۱ Pa Schoola 
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شركة جي بی اس للطبع والنشر والتوزیع ارہ - ۰۲ ۲ القصل A‏ ران الأول 
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http://elearning.moe.gov.eg 


مسطابخع 
شركة هي ي اس للطبع والتشر والتوزيع 
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